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AVANT-PROPOS 

L'intégration  de  données  sur  le  climat  et  la  température  dans  la  prise  de 
décisions,  à  l'échelle  de  l'exploitation  agricole,  a  pris  beaucoup 
d'importance  au  sein  des  méthodes  de  gestion  complexes  qui  caractérisent 
l'agriculture  actuelle.   La  culture  du  maïs  en  régions  périphériques  en  est 
un  bon  exemple.  La  notion  d'unités  thermiques  maïs  (UTM)  est  très 
importante  pour  le  classement  et  le  choix  d'hybrides  appropriés  de  même  que 
pour  l'évaluation  des  terres  en  termes  de  possibilité  d'y  produire  du  maïs 
d'ensilage  ou  du  maïs-grain.   C'est  pourquoi  le  Comité  de  l'Atlantique  sur 
1' agrométéorologie  a  exprimé  le  besoin  de  recueillir  davantage  d'informations 
sur  les  variations  d'UTM  dans  le  temps  et  l'espace.  La  présente  étude  a  pour 
but  de  répondre  à  ce  besoin.  Les  auteurs  tiennent  à  remercier  les  membres  du 
Comité  de  l'Atlantique  sur  1' agrométéorologie  pour  les  conseils  et 
commentaires  formulés  au  cours  de  la  réalisation  de  cette  étude. 
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RESUME 

Des  données  météorologiques  quotidiennes  échelonnées  sur  30  ans,  en 
provenance  de  37  stations  dans  les  provinces  maritimes,  ont  été  analysées  en 
vue  de  déterminer  le  nombre  d'unités  thermiques  du  maïs  (UTM)  effectives  qui 
s'acciimulent  pour  la  production  de  maïs  d'ensilage  et  de  maïs-grain.   Les 
dates  avixquelles  on  commence  à  accxomuler  les  UTM  et  celles  auxquelles  on 
termine  ont  été  estimées  pour  chacune  des  années  à  chaque  station.  Les 
données  annuelles  ont  par  la  suite  fait  l'objet  d'analyses  de  probabilité  afin 
de  déterminer  le  nombre  d'UTM  effectives  à  divers  niveaux  de  risque.  Le 
nombre  d'unités  thermiques  effectives  pour  le  maïs  d'ensilage  variait  de 
plus  de  2600,  dans  certaines  parties  des  vallées  de  l'Annapolis  et  de  la 
rivière  Saint-Jean,  à  moins  de  2000  dans  le  nord  du  Nouveau-Brunswick  et  dans 
certaines  parties  du  sud  et  de  l'est  de  la  Nouvelle-Ecosse.   Dans  le  cas  du 
maïs-grain,  le  nombre  d'UTM  effectives  variait  de  2800  à  moins  de  2200  pour 
les  mêmes  régions. 

Des  équations  de  régression  linéaire  (R^  >.  0,90  dans  la  plupart  des 
cas)  ont  été  utilisées  afin  i)  d'estimer  le  nombre  d'UTM  effectives  associé  à 
des  niveatix  de  probabilité  choisis  à  partir  d'une  valeur  moyenne  et  ii) 
d'estimer  la  probabilité  que  des  seuils  d'UTM  choisis  soient  dépassés.   La 
probabilité  d'accumuler  le  nombre  minimum  d'UTM  pour  la  production  de 
maïs-grain  variait  de  100  %  dans  certaines  parties  des  vallées  de 
l'Annapolis  et  de  la  rivière  Saint-Jean  à  moins  de  60  %  dans  le  nord-ouest  du 
Nouveau-Brunswick,  à  l'île-du-Prince-Édouard,  dans  le  sud  et  le  sud-est  de  la 
Nouvelle-Ecosse  et  à  l'île  du  Cap-Breton. 

On  a  également  évalué  le  nombre  d'unités  thermiques  requis  pour  les 
hybrides  de  maïs  d'ensilage  et  de  maïs-grain  recommandés  en  1990.   Les 
hybrides  destinés  au  maïs  d'ensilage  exigent  2300  à  2500  UTM  pour  atteindre 
30  à  35  %  de  matière  sèche  dans  tout  le  plant.   Ces  hybrides  peuvent  cependant 
atteindre  20  à  25  %  de  matière  sèche  avec  environ  300  UTM  de  moins.  Les 
hybrides  destinés  au  maïs-grain  demandent  2300  à  2650  UTM  pour  atteindre  un 
degré  d'humidité  de  35  %  dans  le  grain.   Les  exigences  des  hybrides  en  UTM 
sont  comparées  au  nombre  d'UTM  effectives  par  un  calcul  de  probabilité.  Par  la 
suite,  les  résultats  de  cette  étude  peuvent  ainsi  contribuer  à  faciliter 
l'évaluation  des  potentiels  de  production  de  maïs  d'ensilage  et  de 
maïs-grain  de  même  que  l'évaluation  des  rendements  des  hybrides  et  le  choix 
des  hybrides  appropriés  à  la  région  des  Maritimes. 
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INTRODUCTION 

Le  rendement  des  hybrides  destinés  à  la  production  de  maïs  d'ensilage  ou 
de  maïs-grain  dans  les  provinces  Maritimes  est  étroitement  lié  au  nombre 
d'unités  thermiques  du  maïs  (UTM)  effectives  qui  s'accumulent  durant  la 
saison  de  croissance.   La  chaleur  nécessaire  à  la  maturation  du  maïs  y  est 
limitée  en  raison  des  saisons  de  croissance  modérément  fraîches  et 
relativement  courtes,  c'est  pourquoi  seuls  les  hybrides  hâtifs  conviennent 
généralement  à  la  région  (Comité  de  l'Atlantique  sur  l'évaluation  des  hybrides 
de  maïs,  1990).   Le  nombre  moyen  d'UTM  effectives  pour  la  production  de 
maïs  d'ensilage  a  déjà  été  établi  et  présenté  en  fonction  des  secteurs 
géographiques  des  provinces  Maritimes  (Bootsma  et  al.,  1979).   Il  peut  être 
utile  de  connaître  la  moyenne  des  UTM  en  vue  de  recommander  les  hybrides  qui 
conviennent  à  une  région  lorsqu'on  connaît  déjà  les  exigences  en  UTM  de  ces 
derniers  (Brown,  1975).   Il  est  toutefois  important  d'évaluer  les  UTM 
effectives  en  termes  de  probabilités  lorsqu'on  tente  de  déterminer  le  facteur 
de  risque  associé  aux  variations  annuelles  de  température  dans  la  production 
de  maïs.   L'objet  du  présent  bulletin  est  de  fournir  des  informations  sur 
les  variations  régionales  et  saisonnières  des  UTM  effectives  dans  les  régions 
des  Maritimes  où  on  produit  du  maïs  ainsi  que  d'évaluer  le  nombre  d'UTM 
effectives  à  divers  niveaux  de  risques  ou  probabilités.   Si  les  exigences  des 
hybrides  en  termes  d'UTM  sont  connues,  ces  renseignements  peuvent  aider  les 
producteurs  à  déterminer  s'ils  peuvent  produire  du  maïs  d'ensilage  ou  du 
maïs-grain  qui  atteint  une  maturité  acceptable  avec  les  hybrides  recommandés. 

DONNÉES  ET  MÉTHODES 

Choix  des  stations  et  données  météorologiques 

Trente-sept  stations  météorologiques  ont  été  sélectionnées  dans  le  cadre 
de  cette  étude  (tableau  1,  fig.  1);  la  plupart  d'entre  elles  étaient  dotées  de 
relevés  sur  les  températures  quotidiennes  minimum  et  maximum  de  l'air,  de  1956 
à  1985.  On  a  considéré  que  cette  période  de  30  ans  était  suf fisaimment  longue 
pour  permettre  des  analyses  valables  en  termes  de  probabilités,  sans  l'être 
trop  pour  être  influencée  par  les  changements  météorologiques  à  long  terme.  À 
certaines  stations,  les  données  s'échelonnaient  sur  moins  de  30  ans  en  raison 
de  relevés  manquants  (soit  à  Woodstock,  N.-B.,  26  ans;  Digby  Prim  Point, 
N.-É.,  29  ans;  Alliston,  Î.-P.-É.,  26  ans).   Les  stations  choisies  couvrent  la 
majorité  des  régions  productrices  de  maïs  dans  les  Maritimes.   Les  données 
des  diverses  stations  proviennent  d'archives  informatisées  sur  les  relevés 
météorologiques  quotidiens  qui  sont  tenues  par  le  Centre  de  recherches  sur  les 
terres  d'Agriculture  Canada,  à  Ottawa.   Les  relevés  météorologiques  quotidiens 
ont  été  communiqués  à  Agriculture  Canada  par  le  Service  d'environnement 
atmosphérique  de  Downsview,  Ontario.   Les  données  manquantes  ont  été 
remplacées  par  des  approximations  provenant  de  stations  voisines. 


Calculs  relatifs  aux  unités  thermiques  du  maïs 

Les  unités  thermiques  maïs  ont  été  calculées  à  partir  des  températures 
quotidiennes  maximvims  et  minimvims  de  l'air  à  l'aide  d'une  formule  mise  au 
point  par  Brown  (1975).   Les  valeurs  quotidiennes  ont  été  calculées  à  partir 
des  dates  estimées  d'ensemencement  jusqu'à  trois  dates  possibles  de  récolte  à 
l'automne.   Les  critères  relatifs  aux  dates  de  récolte  qui  ont  été  utilisés 
pour  déterminer  la  date  à  laquelle  on  cesse  d'accvraiuler  les  UTM  sont  les 
suivants  : 


Tableau  1  Stations  météorologiques  ayant  fait  l'objet  d'analyses  de  risques 
relatifs  aux  UTM  effectives  -  Provinces  Maritimes. 


NO* 


Station 


N«> 


Station 


NOUVEAU-BRUNSWICK 

NOUVELLE-ECOSSE 

16 

Stat.exp.  Acadia  Forest 

32 

Baddeck 

12 

Aima 

31 

Collegeville 

5 

Aroostock 

20 

Digby  Prim  Point 

2 

Bathurst 

23 

Greenwood  A 

8 

Chatham  A 

24 

Kentville  CDA 

7 

Doaktown 

21 

Meteghan  River 

1 

Edmunston 

25 

Mount  Uniacke 

17 

Fredericton  CDA 

30 

Nappan  CDA 

15 

Gagetown  2 

33 

Northeast  Margaree 

4 

Grandfalls  Drummond 

29 

Parrsboro 

18 

Harvey  Station 

26 

St.  Margaret's  Bay 

14 

Minto 

34 

Sydney  A 

10 

Moncton 

28 

Truro 

3 

Nepisiguit  Falls 

27 

Upper  Stewiacke 

9 

Rexton 

22 

Yarmouth  A 

11 

Sackville 

19 

Saint-Jean  A 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

13 

Sussex 

6 

Woodstock 

37 

Alliston 

36 

Charlottetown  CDA 

35 

Sximmerside  A 

*  correspond  au  nvmiéro  indiqué  à  la  figure  1. 
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Figure  1  Stations  météorologiques  mentionnées  dans  le  cadre  de  l'étude  sur 
les  unités  thermiques  maïs.  Voir  le  tableau  1  pour  le  nom  des 
stations. 


i)  la  première  des  deux  dates  suivantes  à  survenir 
enregistre  pour  la  1^^  fois  0  °C   ou  le  10  oct. 

ii)  la  première  des  deux  dates  suivantes  à  survenir 
enregistre  pour  la  1^^  fois  -1  °C  ou  le  10  oct. 

iii)  la  première  des  deux  dates  suivantes  à  survenir 
enregistre  pour  la  1^^  fois  -2  °C  ou  le  31  nov. 


date  à  laquelle  on 
date  à  laquelle  on 
date  à  laquelle  on 


Les  critères  (i)  et  (ii)  ont  été  considérés  comme  étant  les  plus 
appropriés  au  maïs  d'ensilage,  et  le  critère  (iii)  semble  être  celui  qui 
convient  le  mieux  à  l'évaluation  des  UTM  effectives  nécessaires  à  la 
production  de  maïs-grain.   On  a  par  ailleurs  considéré  que  les  dates  du  10 


octobre  et  du  31  novembre  étaient  respectivement  des  dates  convenables  de 
récolte  pour  le  maïs  d'ensilage  et  le  maïs-grain,  du  moins  les  années  où 
le  premier  gel  sévère  se  produit  après  ces  dates.   Par  contre,  la  méthode 
utilisée  pour  estimer  chaque  année  les  dates  d'ensemencement  à  chaque  endroit 
est  beaucoup  plus  complexe  et  fait  l'objet  de  la  section  suivante. 

Estimation  des  dates  d'ensemencement 

L'estimation  des  dates  d'ensemencement  correspondant  aux  dates  à  partir 
desquelles  on  calcule  chaque  année  les  UTM  cximulatives  comprend  plusieurs 
étapes.   On  a  d'abord  établi  la  date  moyenne  d'ensemencement  à  chaque  endroit 
d'après  la  date  à  laquelle  la  température  quotidienne  moyenne  atteignait  ou 
dépassait  pour  la  première  fois  11,0  °C  au  printemps. 

Les  températures  moyennes  quotidiennes  ont  été  estimées  à  partir  des 
moyennes  des  températures  normales  mensuelles  (1951-1980)  à  l'aide  de  la 
méthode  d'interpolation  sinusoïdale  de  Brooks  (1943).   Il  a  été  démontré  que 
le  seuil  de  11  °C  correspondait  étroitement  à  la  date  moyenne  à  laquelle  les 
hybrides  de  maïs  étaient  ensemencés  dans  le  cadre  des  essais  de  rendement 
aux  sites  expérimentaux  dans  la  région  (tableau  2). 

La  relation  de  régression  suivante  a  été  utilisée  en  vue  de  déterminer 
l'écart  entre  la  date  réelle  d'ensemencement  et  la  valeur  normale  pour  une 
année  donnée  à  un  endroit  précis  : 

DIFF  =  2,24  +  2,056  X^  -  0,2228  X2  +  2,5310  X3  (1) 

où  DIFF  représente  la  différence  (en  jours)  entre  la  date  moyenne 
d'ensemencement  et  la  date  d'ensemencement  pour  l'année  en  question  à  un 
endroit  précis.  Les  variables  indépendantes  sont  les  suivantes  : 

Tableau  2  Dates  moyennes  d'ensemencement  du  maïs  estimées  à  partir  de  la 
date  à  laquelle  la  moyenne  (sur  une  période  de  30  ans)  de  la 
température  quotidienne  de  l'air  dépasse  11,0  °C  pour  la  première 
fois  au  printemps  et  dates  observées  au  cours  des  essais  régionaux, 


Endroit  Date  moyenne  d'ensemencement 


Estimées  Observées 


Fredericton  17  mai  17  mai 

Sussex  20  mai  16  mai 

Kentville  19  mai  23  mai 

Nappan  25  mai  30  mai 

Charlottetown  26  mai  26  mai 


^1  =  ^mai  ~  ^mai  (°C)  où  T^j^i  est  la  température  moyenne  de  l'air  en 
mai  pour  une  année  donnée  et  1^3^  est  la  moyenne  des  températures  normales 
en  mai  sur  \me  période  de  30  ans  (1951-1980); 
X2  =  (Xi  +  5)2; 

^mai  ~  ^mai 
X3  =  (Pi  +  1,0)2,  où  p^  =  

^mai 

où  Pmai  représente  les  précipitations  totales  (mm)  en  mai  pour  une  annéé^ 
donnée; 

^mai  désigne  les  précipitations  normales  (mm)  en  mai  sur  une  période  de 
30  ans  (1951-1980). 

L'équation  (1)  a  été  établie  à  l'aide  des  analyses  progressives  à 
régression  multiple  (SAS  Institute  Inc.,  1985).  Les  dates  auxquelles  on  a 
ensemencé  le  maïs  d'ensilage  au  cours  d'essais  régionaux  à  Fredericton, 
Sussex,  Kentville,  Nappan  et  Charlottetown  ont  servi  à  calculer  les  valeurs 
DIFF  dans  l'équation  de  régression.   On  a  par  ailleurs  utilisé  les  données  qui 
proviennent  des  stations  météorologiques  les  plus  proches  des  sites  d'essais 
afin  de  déterminer  les  variables  indépendantes  X^,  X2,  et  X3.   Des 
corrections  mineures  ont  été  apportées,  pour  quelques  essais,  avix  dates 
d'ensemencement  observées  qui  sont  utilisées  dans  le  calcul  de  la  régression. 
On  a  en  effet  constaté,  d'après  les  relevés  météorologiques  quotidiens,  que  le 
maïs  n'avait  pas  été  ensemencé,  certaines  années,  au  moment  le  plus 
opportun.   La  valeur  r2  calculée  par  régression  était  de  0,51,  ce  qui 
signifie  qu'une  grande  partie  des  variations  dans  les  dates  d'ensemencement 
demeure  inexpliquée.   Les  résultats  ont  néanmoins  été  considérés  valables, 
étant  donné  qu'un  certain  nombre  de  facteurs  autres  que  météorologiques 
pourraient  influencer  la  date  d'ensemencement  des  essais  régionaux  de  maïs 
d'ensilage,  tels  que  le  calendrier  cultural,  la  disponibilité  de  la 
main-d'oeuvre  et  de  la  machinerie,  les  conditions  locales  du  sol,  etc. 

Lorsqu'on  a  employé  l'équation  (1)  en  vue  d'estimer  la  date  à  laquelle  on 
commence  à  additionner  les  UTM  à  chaque  endroit,  on  a  attribué  des  valeurs 
limites  de  -12  à  +14  à  la  valeur  DIFF,  étant  donné  que  les  dates  observées 
d'ensemencement  qui  différaient  de  la  moyenne  par  des  valeurs  supérieures  à 
ces  limites  étaient  très  rares. 


RÉSULTATS  ET  ANALYSES 

Analyses  -  Stations 

Statistiques  annuelles  Les  calculs,  sur  une  base  annuelle,  des  dates 
d'ensemencement  estimées,  des  dates  de  récolte  estimées  et  des  UTM  accumulées 
entre  ces  dates  sont  indiqués  à  l'annexe  1  pour  les  37  stations  dont  il  est 


question  dans  cette  étude.   Il  peut  être  intéressant  de  connaître  les  valeurs 
annuelles  afin  de  comparer  les  saisons  de  croissance  entre  elles.  Les  valeurs 
de  ces  variables  à  des  niveaux  de  risque  choisis  sont  toutefois  beaucoup  plus 
importantes,  particulièrement  en  ce  qui  a  trait  aïox  UTM  cumulatives;  ces 
valeurs  sont  présentées  à  la  section  suivante.  Le  nombre  d'UTM  effectives 
peut  varier  considérablement  d'une  année  à  l'autre.  Ainsi,  par  exemple,  les 
valeurs  pour  l'ensilage  à  Kentville  variaient  de  2243  à  2856  UTM. 

Résultats  à  des  niveaux  de  risque  choisis  Les  statistiques  annuelles 
(annexe  1)  ont  été  traitées  de  manière  à  fournir  des  moyennes  ainsi  que  des 
valeurs  à  des  niveaux  de  probabilité  s 'échelonnant  de  5  à  95  %  pour  les  dates 
d'ensemencement,  les  dates  de  récolte,  les  durées  de  la  saison  de  croissance 
et  les  UTM  cumulatives  (annexe  2).   Chaque  variable  a  été  classée  de  la  plus 
faible  à  la  plus  élevée,  de  la  plus  hâtive  à  la  plus  tardive  ou  de  la  plus 
tardive  à  la  plus  hâtive  pour  toutes  les  années  avixquelles  correspondaient  les 
données.   Le  calcul  des  probabilités  a  été  effectué  pour  chaque  valeur  classée 
en  comptant  le  nombre  d'années  au  cours  desquelles  ces  valeurs  ont  été  (ou 
n'ont  pas  été)  dépassées.  Les  niveaxox  de  probabilité  choisis  ont  par  la  suite 
été  calculés  pour  ces  valeurs  par  interpolation  linéaire. 

Les  données  provenant  de  Kentville,  N.-É.,  seront  analysées  à  titre 
d'exemple  afin  d'expliquer  comment  interpréter  l'annexe  2.   Pour  un  niveau  de 
probabilité  donné,  les  dates  d'ensemencement  sont  soit  les  mêmes  que  les 
valeurs  mentionnées  à  l'annexe  soit  ultérieures  à  ces  dernières.   À  Kentville, 
la  probabilité  que  l'ensemencement  ait  lieu  le  23  mai  ou  plus  tard  est  de  10  % 
(soit  une  année  sur  10).   La  date  de  récolte,  la  durée  de  la  saison  de 
croissance  et  les  UTM  ctimulatives  sont  soit  les  mêmes  que  les  valeurs 
correspondant  à  ces  niveaiox  de  probabilité  soit  inférieures  ou  antérieures 
(pour  la  date)  à  ces  valeurs.  Ainsi,  dans  25  %  des  cas  (soit  une  année  sur  4) 
par  exemple,  on  cesse  d'acctimuler  les  UTM  (à  la  récolte)  pour  le  maïs-grain 
(critère  de  -2  °C)    le   14  octobre  ou  avant  et  le  5  novembre  ou  avant  dans  90  % 
des  cas  (ou  9  années  sur  10).   Il  s'accumule  en  moyenne  2753  UTM  effectives  à 
Kentville  pour  la  production  de  maïs-grain;  toutefois,  une  année  sur  10 
(probabilité  de  10  %),  on  obtient  2606  UTM  ou  moins.   La  saison  de  croissance, 
pour  le  maïs  d'ensilage,  dure  en  moyenne  137  jours  (critère  de  date  de 
récolte  0  °C);  la  probabilité  que  la  saison  dure  122  jours  ou  moins  est 
cependant  de  5  %  (1  année  sur  20).   L'utilisateur  peut  choisir,  à  l'annexe  2, 
le  niveau  de  risque  le  plus  approprié  à  son  type  de  gestion.   Il  est 
recommandé  d'opter  pour  des  niveaux  de  risque  variant  de  5  à  25  %. 

Probabilités  rattachées  à  des  seuils  d'UTM  choisis  On  peut  également 
interpréter  les  données  en  déterminant  la  probabilité  de  dépasser  les  valeurs 
seuils  d'UTM  à  chaque  endroit.   Ces  calculs  ont  été  effectués  pour  des  seuils 
s 'échelonnant  de  1900  à  2700  UTM,  avec  différentielles  de  200  UTM  pour  les  37 
stations  (annexe  3).  À  Kentville,  N-É.,  par  exemple,  la  probabilité 
d'accumuler  2500  UTM  ou  plus  pour  la  production  de  maïs-grain  est  de  94  % 
(environ  19  ans  sur  20);  par  contre,  la  probabilité  de  dépasser  2700  UTM  n'est 
que  de  60  %. 


Interprétation  des  résultats  utilisés  pour  la  sélection  des  hybrides 
appropriés  Les  valeurs  d'UTM  et  les  probabilités  qui  figurent  aux  annexes  2 
et  3  peuvent  être  utilisées  dans  le  but  de  faciliter  le  choix  des  hybrides  qui 
offrent  la  précocité  la  plus  appropriée  soit  pour  le  maïs  d'ensilage,  soit 
pour  le  maïs-grain,  lorsque  les  exigences  en  UTM  des  hybrides  en  question 
sont  connues  (tableavix  6  et  7).  À  Kentville,  N.-É.,  on  recommande,  dans  le 
maïs-grain,  de  choisir  des  hybrides  qui  exigent  2600  UTM  ou  moins  si  l'on 
veut  que  les  plants  parviennent  à  maturité  avant  le  gel  meurtrier  de  -2  °C,  au 
moins  9  années  sur  10  (c'est-à-dire,  selon  l'annexe  2,  que  la  probabilité 
d'accumuler  moins  de  2600  UTM  est  d'environ  10  %) .   Si  l'on  veut  que  le  plant 
atteigne  la  maturité  avant  le  premier  gel  meurtrier  au  moins  19  ans  sur  20,  on 
doit  cultiver  des  hybrides  qui  exigent  2500  UTM  ou  moins  (c'est-à-dire,  selon 
l'annexe  3,  que  la  probabilité  de  dépasser  2500  UTM  est  de  94  %) .   Dans  le  cas 
du  maïs  d'ensilage,  on  recommande  de  cultiver  des  hybrides  qui  exigent  2370 
UTM  ou  moins  si  l'on  veut  que  les  plants  atteignent  la  maturité  avant  un  gel 
de  0  °C,  9  années  sur  10  (annexe  2).   Si  les  plants  n'atteignent  pas  la 
maturité  avant  le  gel  moins  d'une  année  sur  20  (probabilité  de  5  %) ,  on  doit 
choisir  des  hybrides  qui  exigent  environ  2300  UTM  ou  moins  (annexes  2  et  3  ) . 

Les  informations  présentées  aux  annexes  2  et  3  peuvent  également  faciliter 
l'évaluation  des  rendements  réels  d'un  hybride  choisi  au  cours  d'une  saison 
donnée.   Toutefois,  la  décision  de  poursuivre  la  culture  d'un  hybride  choisi 
au  cours  des  années  à  venir  dépendra  partiellement  de  la  quantité  d'UTM 
accumulées  au  cours  de  la  saison.   S'il  est  peu  probable  que  les  UTM 
effectives  au  cours  de  la  saison  soient  ultérieurement  égalées  ou  dépassées 
(c'est-à-dire  que  la  probabilité  rattachée  à  ce  seuil  est  faible  selon  les 
données  de  l'annexe  3),  il  est  alors  recommandé  de  remplacer,  au  cours  des 
années  à  venir,  les  hybrides  qui  atteignent  difficilement  un  stade  de  maturité 
acceptable  par  des  hybrides  plus  hâtifs.   Cependant,  si  la  saison  est 
anormalement  fraîche  et  que  la  probabilité  d'accvimuler  davantage  d'UTM  au 
cours  des  années  à  venir  est  élevée,  il  peut  être  souhaitable  de  continuer  à 
produire  l'hybride  choisi.   Cette  nouvelle  analyse  de  risques  associés  aux  UTM 
peuvent  aider  les  producteurs  à  mieux  évaluer  le  rendement  à  long  terme  des 
hybrides,  en  supposant  que  le  nombre  d'UTM  acciimulées  au  cours  d'une  saison 
puisse  être  comparé  avec  les  données  présentées  avix  annexes  2  et  3  à  l'endroit 
voulu. 

Distribution  géographique  des  unités  thermiques  maïs  dans  les  Maritimes 

Les  UTM  effectives  moyennes  pour  la  production  de  maïs  d'ensilage  dans 
les  Maritimes  ont  déjà  été  cartographiées  (Bootsma  et  al.,  1979).   Toutefois, 
les  analyses  présentées  ici  peuvent  être  utilisées  pour  réévaluer  avec  plus 
d'exactitude  la  distribution  géographique  des  UTM  effectives.   Les  analyses 
antérieures  ont  été  améliorées  notamment  en  ce  qui  concerne  les  aspects 
suivants  : 

i)   Les  UTM  ont  été  calculées  à  partir  des  températures  quotidiennes  maximum 
et  minimiim  de  chaque  année  et  non  à  partir  des  normales  sur  30  ans 
(l'utilisation  de  normales  pour  calculer  les  UTM  introduit  des  déviations 
dans  les  calculs). 


ii)  Les  UTM  ont  été  calculées  pour  les  systèmes  de  production  d'ensilage  et 

de  grain  plutôt  que  pour  l'ensilage  seulement, 
iii)  Les  calculs  ont  été  effectués  pour  une  vaste  plage  de  niveavix  de 

probabilités,  en  tenant  compte  des  variations  importantes  qui  existent 

d'une  année  à  l'autre  entre  les  UTM  effectives. 
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Figure  2    Moyenne  d'unités  thermiques  maïs  effectives  pour  la  production 

de  maïs  d'ensilage  dans  les  Maritimes  (période  normale  de  1956  à 
1985). 


Les  moyennes  des  UTM  effectives  pour  la  production  d'ensilage  et  de 
maïs-grain,  dans  les  Maritimes,  sont  respectivement  indiquées  aux  figures  2 
et  3  d'après  les  résultats  de  cette  étude.   Étant  donné  qu'il  n'était  pas 


possible  de  tracer  des  isoplèthes-'-  exacts  en  se  servant  des  résultats  de 
seulement  37  stations,  on  a  utilisé  la  carte  antérieure  des  UTM  (Bootsma  et 
al.,  1979)  pour  déterminer  plus  facilement  la  position  relative  des  lignes. 
Les  résultats  sur  le  maïs  d'ensilage  ont  démontré  qu'il  n'y  avait  que  très 
peu  de  changement  dans  les  UTM  effectives  par  rapport  à  l'autre  carte.  Les 
accumulations  les  plus  élevées  dépassaient  2600  UTM  dans  la  vallée  d'Annapolis 
près  de  Kentville  et  la  vallée  de  la  rivière  Saint-Jean  près  de  Fredericton. 
À  l'île-du-Prince-Édouard,  il  s'accumule  généralement  plus  de  2400  UTM; 
toutefois,  à  cet  endroit,  le  maïs  demande  plus  d'UTM  que  sur  le  continent 
pour  arriver  à  maturité.  Les  hybrides  cultivés  à  l'île-du-Prince-Édouard 
exigent  environ  150  UTM  de  plus  que  ceux  qui  sont  cultivés  sur  le  continent. 

La  moyenne  des  UTM  effectives  pour  la  production  de  maïs-grain  (fig.  3) 
s'échelonne  de  2800  à  certains  endroits  de  la  vallée  de  l'Annapolis  et  l'amont 


QUEBEC 


^ 


^' 


GOLFE  DU 
SAINT-LAURENT 


OCEAN 
ATLANTIQUE 


Figure  3    Moyenne  des  unités  thermiques  maïs  effectives  pour  la  production 
de  maïs-grain  dans  les  Maritimes  (période  normale  de  1956  à 
1985). 


■^  Ligne  d'égale  valeur  d'une  fonction  à  deux  variables, 


de  la  rivière  Saint-Jean  à  moins  de  2200  dans  le  nord  du  Nouveau-Brunswick  et 
certaines  parties  du  sud  et  de  l'est  de  la  Nouvelle-Ecosse. 

Comme  il  a  été  mentionné  précédemment,  les  valeurs  moyennes  d'UTM  ne  sont 
pas  celles  qui  orientent  le  mieux  les  décisions  relatives  à  la  gestion;  il 
importe  davantage  de  connaître  la  distribution  géographique  des  UTM  à  divers 
niveaux  de  probabilités. 

On  a  préféré  estimer  les  UTM  effectives  à  des  niveaux  de  probabilité 
choisis  à  partir  de  la  valeur  moyenne  plutôt  que  de  dresser  de  nombreuses 
cartes  qui  représentent  les  UTM  à  divers  niveaux  de  probabilités.   Les 
équations  qui  permettent  d'estimer  les  UTM  effectives  à  des  niveaux  de 
probabilités  choisis  ont  été  déterminés  à  l'aide  d'analyses  à  régression 
linéaire  (SAS  Institute  Inc.,  1985),  à  partir  de  la  valeur  moyenne  issue  des 
résultats  qui  proviennent  des  37  stations  choisies  pour  la  présente  étude 
(annexe  4a).   Les  équations  ont  également  permis  d'estimer  la  probabilité  de 
dépasser  les  valeurs  seuils  choisies  d'UTM  (annexe  4b).   Dans  la  plupart  des 
cas,  les  valeurs  R^  dans  les  équations  dépassaient  0,90,  ce  qui  démontre  que 
les  valeurs  moyennes  d'UTM  constituent  un  indicateur  valable  pour  les  autres 
niveaux  de  probabilités. 

Les  tableaixx  3  et  4  illustrent  la  relation  établie  entre  la  moyenne  des 
UTM  effectives  et  les  divers  niveaux  de  risque;  le  rapport  entre  cette  même 
moyenne  et  la  probabilité  que  des  seuils  choisis  d'UTM  soient  dépassés  est 
présenté  au  tableau  5.   On  peut  donc,  en  consultant  ces  tableavix  parallèlement 
atix  cartes  des  figures  2  et  3,  estimer  le  nombre  d'UTM  effectives  à  des 
niveaux  de  risque  de  5,  10  et  25  %  ainsi  que  la  probabilité  que  les  seuils  de 
2100  UTM  pour  l'ensilage  et  2300  UTM  pour  le  maïs-grain  soient  dépassés  à 
n'importe  quel  endroit  dans  la  région  en  question. 


Tableau  3  Comparaison  entre  les  UTM  calculées  à  trois  niveatix  de  risque 
reliés  à  deux  dates  de  récolte  et  la  moyenne  des  UTM 
effectives  -  Maïs  d'ensilage. 


Niveau  de 
risque  (%) 


Critère  de 
récolte  (°C) 


Unités  thermiques  maïs 


UTM  moyennes  pour  ensilage  (jusqu'à  0°C) 
1800     2000     2200    2400    2600 


5 
10 
25 

5 
10 
25 


0 
0 
G 

-1 
-1 
-1 


1234 

1518 

1803 

2087 

2372 

1462 

1694 

1926 

2158 

2390 

1672 

1874 

2077 

2279 

2482 

1449 

1677 

1904 

2132 

2359 

1640 

1831 

2021 

2212 

2403 

1774 

1960 

2145 

2331 

2516 
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Les  régions  où  la  moyenne  des  unités  thermiques  effectives  pour  le  maïs 
d'ensilage  est  de  2400  UTM  connaîtront,  une  année  sur  20  (probabilité  de  5  %), 
une  accumulation  de  2087  UTM  ou  moins  (tableau  3).   De  même,  les  régions  dont 
l'accumulation  moyenne  est  de  2600  UTM  pour  le  maïs-grain  connaîtront  des 
accvunulations  égales  ou  inférieures  à  2378  UTM,  une  année  sur  10  (probabilité 
de  10  %)  (tableau  4).  Les  valeurs  du  tableau  5  peuvent  être  utilisées  afin 
d'évaluer  la  probabilité  d'accumuler  suffisamment  d'UTM  pour  la  production  de 
maïs-grain  et  de  maïs  d'ensilage,  en  supposant  que  l'exigence  minimum  du 
maïs-grain  en  unités  thermiques  est  de  2300  UTM  et  que  celle  du  maïs 
d'ensilage  est  de  2100  UTM  (tableau  6).   Dans  les  régions  indiquées  à  la 
figure  3  où  l'accumulation  moyenne  est  de  2400  UTM  pour  le  maïs-grain,  la 
probabilité  de  dépasser  le  seuil  minimum  de  2300  UTM  sera  de  70  %.   La  moyenne 
des  UTM  pour  l'île-du-Prince-Édouard  doit  être  réduite  d'environ  150  à  200  UTM 
avant  de  calculer  cette  probabilité,  car  le  maïs  exige  davantage  d'unités 
thermiques  pour  atteindre  la  maturité  sur  l'île.   Les  isolignes  de  2400  et 
2600  UTM  sur  l'île-du-Prince-Édouard,  à  la  figure  3,  deviennent  donc  de  2200 
et  2400,  ce  qui  porte  à  33  %  et  70  %  les  probabilités  de  dépasser  l'exigence 
minimale  de  2300  UTM  du  maïs-grain  (tableau  5).   La  figure  4  illustre,  par 
régions  géographiques,  la  probabilité  d'accumuler  le  nombre  minimum  d'UTM 
requis  pour  la  production  de  maïs-grain.   La  probabilité  d'atteindre  le 
nombre  minimal  de  2100  UTM  requis  pour  le  maïs  d'ensilage  est  de  80  %  dans 
les  régions  continentales  où  s'accumulent  en  moyenne  2300  UTM  effectives 
(tableau  5). 

Tableau  4  Comparaison  entre  les  UTM  calculées  à  trois  niveaux  de  risque 
reliés  à  deux  dates  de  récolte  et  la  moyenne  des  UTM 
effectives  -  Maïs-grain. 


Niveau  de  Unités  thermiques  maïs 


risque  (%)  UTM  moyenne  maïs-grain  (jusqu'à  -2  °C) 

2000     2200     2400     2600     2800 


5 
10 
25 


1643 

1855 

2076 

2297 

2519 

1728 

1945 

2162 

2378 

2595 

1879 

2078 

2277 

2476 

2675 
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Tableau  5  Probabilité  que  les  seuils  d'UTM  pour  le  maïs  d'ensilage  et  le 
maïs-grain  soient  dépassés  en  fonction  de  la  moyenne  des  UTM 
effectives. 


Moyenne  des  UTM  accximulées 
ou  jusqu'à  critère  de 
récolte  0  °C  ou  -2  °C* 


Probabilité  (%)  de  dépasser  le  seuil  d'UTM 


seuil  d'UTM 


2100 

(ensilage) 

5 

,9 

24 

»6 

41 

»5 

56 

.6 

69 

,9 

81 

,3 

90 

,9 

98 

,7 

100 

,0 

100, 

,0 

100, 

0 

2300 

(gra 

In) 

0 

.0 

0 

,0 

0 

,0 

9 

,6 

33 

,3 

53 

,4 

70 

,2 

83 

,4 

93 

,2 

99 

,6 

100 

,0 

1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 


*  Pour  un  seuil  de  2100  UTM,  appliquer  le  critère  de  0  °C; 
pour  un  seuil  de  2300  UTM,  appliquer  le  critère  de  -2  °C. 

Classement  des  hybrides  recommandés  en  termes  d'UTM 

Il  est  nécessaire  de  connaître  les  exigences  en  xonités  thermiques  des 
hybrides  recommandés  si  l'on  veut  se  baser  sur  ces  dernières  pour  choisir  les 
hybrides  appropriés  et  pour  faciliter  l'évaluation  du  potentiel  de  production 
de  maïs  d'ensilage  ou  de  maïs-grain  dans  les  Maritimes.  À  la  suite 
d'essais  en  champ  réalisés  au  cours  des  années  soixante-dix,  on  a  pu  classer 
les  hybrides  recommandés  en  1980  fonction  des  UTM  requises  pour  le  maïs 
d'ensilage  et  le  maïs-grain;  le  classement  était  basé  sur  la  maturité 
relative  des  hybrides  recommandés  comparativement  aux   hybrides  standards 
évalués  au  cours  des  essais  en  champ  (Bootsma  et  al.,  1979).   Sur  la  liste  des 
hybrides  recommandés  en  1980,  le  nombre  d'UTM  requises  pour  que  le  grain  de 
maïs  atteigne  un  degré  d'humidité  de  35  %  (ce  qui  est  considéré  souhaitable 
pour  la  production  de  grains)  variait  de  2500  à  2700  pour  les  hybrides  les 
plus  hâtifs  aux  plus  tardifs.   Dans  le  cas  du  maïs  d'ensilage,  les  hybrides 
recommandés  exigeaient  de  2300  à  2500  UTM  pour  atteindre  30  à  35  %  de  matière 
sèche  dans  tout  le  plant.   Ces  exigences  sont  applicables  au  maïs  produit 
sur  le  continent;  les  plants  produits  à  l'île-du-Prince-Édouard  et  dans 
certaines  régions  côtières  exigent  150  UTM  de  plus. 
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Depuis  1980,  la  plupart  des  hybrides  recommandés,  à  l'exception  du  Co-op 
S259,  ont  été  remplacés  par  de  nouvelles  variétés  qui  doivent  être  classées  en 
termes  d'UTM.  En  comparant  les  degrés  d'hxjmidité  des  hybrides  recommandés  sur 
la  liste  de  1990  (Comité  de  l'Atlantique  sur  l'évaluation  des  hybrides  de 
maïs,  1990),  avec  les  degrés  d'hvmiidité  des  hybrides  classés  qui  étaient 
recommandés  en  1980  (Bootsma  et  al.,  1979;  Comité  de  l'Atlantique  sur 
l'évaluation  des  hybrides  de  maïs,  1980),  il  a  été  possible  d'estimer  les 
exigences  en  UTM  des  hybrides  recommandés  en  1990  pour  la  production  de  maïs 
d'ensilage  (tableau  6)  et  de  maïs-grain  (tableau  7). 


QUÉBEC 


GOLFE  DU 
SAINT-LAURENT 


0.4 
0.6 

ÎLE  DU  CAP-BRETON 


OCEAN 

ATLANTIQUE 


Figure  4   Probabilité  d'accumuler  le  minimiom  d'unités  thermiques  maïs 

recommandé  pour  la  production  de  maïs-grain  dans  les  Maritimes 
(2300  UTM  pour  le  continent;  2500  UTM  pour  1 ' île-du-Prince-Édouard) 
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Tableau  6  Estimation  des  unités  thermiques  requises  pour  les  hybrides  de 
maïs  recommandés  en  1990  dans  les  Maritimes.  Maïs  d'ensilage. 


Hybride 


UTM  requises  *  (30-35  % 
matière  sèche  dans 
tout  le  plant) 


Pickseed  2444 
Co-op  6312 
DK-291  (Dekalb) 
G-4017  (CG) 
K730  (Pride) 
3979  (Pioneer) 
Bishop  30-30 
Co-op  S259 
3957  (pioneer) 


2300 
2350 
2350 
2350 
2350 
2400 
2450 
2500 
2500 


*Pour  l'île-du-Prince-Édouard  et  les  autres  régions  côtières, 
ajouter  150  unités  thermiques. 


Tableau  7  Estimation  des  unités  thermiques  requises  pour  les  hybrides  de 
maïs  recommandés  en  1990  dans  les  Maritimes.  Maïs-grain. 


Hybride 


UTM  requises*  (35  % 
d'himiidité  dans  le  grain) 


G-4017  (CG) 
K610  (Pride) 
Co-op  2335 
Co-op  2325 
DK-235  (Dekalb) 
3979  (Pioneer) 
Co-op  6312 
Pickseed  2477 
3954  (Pioneer) 
Hyland  HL2219 
Co-op  S259 
T778  (Dekalb) 


2300 
2350 
2400 
2400 
2400 
2450 
2450 
2550 
2650 
2650 
2650 
2650 


*Pour  l'Ile-du-Prince-Ésouard  et  les  autres  régions  côtières, 
ajouter  150  unités  thermiques. 
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Les  exigences  en  unités  thermiques  des  hybrides  recommandés  pour  le  maïs 
d'ensilage  sont  encore  de  l'ordre  de  2300  à  2500  UTM  bien  qu'il  y  ait  beaucoup 
plus  d'hybrides  qu'en  1980  qui  n'exigent  que  2350  UTM.   Ce  changement 
relativement  faible  est  attribuable  au  fait  que  la  teneur  en  matière  sèche 
pour  l'ensemble  du  plant  est  très  semblable  à  celle  des  hybrides  recommandés 
en  1980,  bien  que  d'autres  critères  de  rendement  aient  été  améliorés. 

Des  progrès  importants  ont  été  réalisés  dans  la  sélection  d'hybrides  plus 
hâtifs  appropriés  à  la  production  de  grain  dans  la  région.  Les  nouveavix 
hybrides  plus  hâtifs  contiennent  environ  5  %  de  moins  d'humidité  dans  le 
grain,  ce  qui  réduit  leurs  exigences  à  2300-2650  UTM.   Cette  caractéristique 
devrait  permettre  la  culture  de  maïs-grain  dans  certaines  régions  où  il 
était  impossible  de  la  produire  en  raison  du  manque  d'UTM. 

Les  exigences  en  UTM  pour  la  production  de  maïs  d'ensilage  sont  établies 
en  fonction  des  hybrides  qui  accumulent  de  30  à  35  %  de  matière  sèche  dans 
tout  le  plant.   On  peut  calculer  approximativement,  au  besoin,  le  nombre  d'UTM 
requis  pour  atteindre  d'autres  pourcentages  de  matière  sèche  en  ajoutant  ou  en 
soustrayant  100  UTM  pour  chaque  augmentation  ou  réduction  de  3,5  %  (Bootsma  et 
al.,  1979).  Ainsi,  par  exemple,  on  peut  obtenir  de  20  à  25  %  de  matière  sèche 
dans  tout  le  plant  avec  300  UTM  de  moins  que  le  nombre  d'UTM  précisé  au 
tableau  6. 

Le  nombre  d'UTM  requis  pour  la  production  de  maïs-grain  est  calculé  pour 
un  degré  d'humidité  de  35  %.   On  peut  calculer  le  nombre  d'UTM  requis  pour 
obtenir  d'autres  degrés  d'humidité  en  modifiant  les  valeurs  figurant  au 
tableau  7  d'environ  100  UTM  pour  chaque  différence  de  3,3  %  en  terme 
d'humidité  du  grain  (Bootsma  et  al.,  1979). 

Le  nombre  d'UTM  exigé  par  les  hybrides  est  souvent  précisé  à  l'étape  de 
l'enregistrement  de  ces  derniers.  Ces  nombres  peuvent  toutefois  être 
différents  de  ceux  qui  sont  mentionnés  dans  le  présent  bulletin,  car  ils 
peuvent  avoir  été  établis  d'après  d'autres  critères  de  maturité  ou  à  partir  de 
données  qui  proviennent  de  l'extérieur  des  Maritimes.   Il  est  préférable  que 
le  choix  des  hybrides  appropriés  s'inspire  des  résultats  qui  proviennent 
d'essais  réalisés  dans  les  Maritimes. 


RESUME  ET  CONCLUSIONS 

La  présente  étude  a  permis  d'évaluer  les  variations  spatiales  et 
temporelles  des  UTM  effectives  pour  la  production  de  maïs  d'ensilage  et  de 
maïs-grain  dans  les  provinces  Maritimes.  On  a  ainsi  estimé  le  nombre  d'UTM 
effectives  sur  une  base  annuelle  à  37  endroits  dans  la  région.   On  a  tenu 
compte,  dans  le  cadre  des  analyses,  des  variations  des  dates  d'ensemencement 
et  de  récolte  d'une  année  et  d'un  endroit  à  l'autre.  Les  résultats  ont  fourni 
des  informations  sur  les  UTM  effectives  à  des  niveaux  de  probabilité  variant 
de  5  à  95  %  de  même  que  sur  la  probabilité  de  dépasser  des  seuils  qui 
s'échelonnent  de  1900  à  2700  UTM.   En  examinant  les  résultats  parallèlement  à 
une  carte  d'UTM  effectives,  tracée  antérieurement,  on  a  pu  déterminer 
géographiquement  quelles  étaient  les  probabilités  d'accumuler  les  UTM  requises. 
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Le  nombre  d'UTM  requis  a  été  établi  pour  la  plupart  des  hybrides  destinés 
au  maïs  d'ensilage  et  au  maïs-grain  recommandés  récemment  dans  la  région. 
Les  exigences  des  hybrides  en  UTM  sont  comparées  a\ax  UTM  effectives  en  termes 
de  probabilités,  et  les  informations  ainsi  recueillies  peuvent  se  révéler  très 
utiles  axix  producteurs  pour  évaluer  le  potentiel  de  production  de  leur  région 
en  maïs  d'ensilage  ou  en  maïs-grain,  ainsi  qu'au  choix  des  hybrides 
appropriés  ou  à  l'évaluation  du  rendement  des  hybrides  cultivés. 
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Annexe   1     Dates  d'ensemencement   estimées,   date  de  récolte  et  imités 

thermiques  du  maïs  acctimulées  pour  trois  critères  de  date  de 
récolte  —  Données  provenant  de  37  stations  dans  les  Maritimes 


Station 

:  STATIOH  EXP.  ACADIA 

FOREST 

Prov. 

:  H.-B. 

Année 

Date 

Date  de 

tmi 

acciBul 

ées 

d  *  ensenenceioent 

récolte  estlBée 

à  : 

la  récolte 

estinée 

(■ois/Jour) 

(Bols/Jour) 

0  -c 

-1  «C 

-2  -C 

0  "C 

-1  «C 

-2  'C 

1956 

5/21 

9/10 

9/22 

9/27 

1860 

1975 

1994 

1957 

5/19 

9/10 

9/25 

10/14 

1974 

2216 

2417 

1958 

5/21 

9/14 

9/30 

10/03 

2022 

2207 

2238 

1959 

5/17 

9/14 

9/14 

9/14 

2213 

2213 

2213 

1960 

5/19 

9/15 

9/16 

9/16 

2387 

2400 

2400 

1961 

5/25 

9/17 

9/17 

9/17 

2247 

2247 

2247 

1962 

5/18 

9/17 

9/17 

9/22 

2033 

2033 

2073 

1963 

5/19 

9/05 

9/05 

9/14 

2028 

2028 

2139 

1964 

5/18 

9/13 

9/13 

9/13 

2028 

2028 

2028 

1965 

5/19 

8/31 

8/31 

8/31 

1912 

1912 

1912 

1966 

5/20 

9/13 

9/13 

9/13 

2192 

2192 

2192 

1967 

5/26 

9/07 

9/12 

10/07 

2062 

2126 

2468 

1968 

5/18 

9/15 

9/16 

10/06 

2077 

2091 

2388 

1969 

5/19 

9/14 

9/14 

9/14 

2178 

2178 

2178 

1970 

5/22 

9/03 

9/03 

10/06 

1986 

1986 

2385 

1971 

5/19 

9/02 

9/02 

9/26 

1980 

1980 

2397 

1972 

5/20 

9/13 

9/21 

9/21 

2212 

2315 

2315 

1973 

5/21 

9/14 

9/18 

9/22 

2352 

2400 

2427 

1974 

5/18 

9/06 

9/15 

9/17 

1926 

2074 

2100 

1975 

5/20 

9/01 

9/11 

9/15 

2088 

2246 

2292 

1976 

5/21 

9/10 

9/10 

9/25 

2040 

2040 

2288 

1977 

5/19 

9/08 

9/12 

9/12 

2074 

2122 

2122 

1978 

5/16 

8/25 

8/28 

9/14 

1990 

2031 

2256 

1979 

6/03 

9/01 

9/20 

9/20 

1869 

2179 

2179 

1980 

5/18 

9/17 

9/25 

9/25 

2240 

2341 

2341 

1981 

5/22 

9/10 

9/22 

10/06 

2166 

2322 

2417 

1982 

5/18 

8/22 

8/29 

10/05 

1751 

1862 

2388 

1983 

5/26 

9/14 

9/16 

9/16 

2168 

2190 

2190 

1984 

5/23 

9/08 

9/17 

9/17 

2146 

2274 

2274 

1985 

5/25 

9/12 

9/12 

10/07 

2028 

2028 

2425 

Station 

:  ALHA 

ProT. 

:  H.-B. 

Année 

Date 

Date  de 

om 

acciaulées 

d'ensemenceaient 

réco 

Ite  estlaée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mola/Jour) 

(mois/Jour) 

0  -c 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/29 

9/24 

10/05 

10/06 

1936 

1957 

5/26 

10/10 

10/10 

10/27 

1958 

5/29 

9/21 

9/21 

10/13 

1959 

5/26 

10/10 

10/10 

10/19 

1960 

5/25 

10/10 

10/10 

10/22 

1961 

5/30 

10/10 

10/10 

10/29 

1962 

5/26 

10/10 

10/10 

10/30 

1963 

5/30 

10/10 

10/10 

10/10 

1964 

5/26 

10/10 

10/10 

11/01 

1965 

5/26 

9/12 

9/12 

9/12 

1966 

5/29 

10/10 

10/10 

10/31 

1967 

6/01 

10/07 

10/07 

10/07 

1968 

5/26 

10/10 

10/10 

11/05 

1969 

5/29 

10/10 

10/10 

10/22 

1970 

5/29 

10/10 

10/10 

10/20 

1971 

6/01 

10/03 

10/10 

10/20 

1972 

6/01 

10/10 

10/10 

10/14 

1973 

5/30 

10/08 

10/08 

10/20 

1974 

5/27 

9/25 

9/29 

10/08 

1975 

5/26 

10/05 

10/05 

10/09 

1976 

6/03 

9/29 

10/10 

10/20 

1977 

5/28 

10/10 

10/10 

10/24 

1978 

5/26 

9/14 

10/10 

10/17 

1979 

6/06 

10/10 

10/10 

10/17 

1980 

5/28 

9/29 

10/10 

10/16 

1981 

5/28 

10/10 

10/10 

10/31 

1982 

5/26 

10/10 

10/10 

10/23 

1983 

6/05 

10/10 

10/10 

10/22 

1984 

;  30 

10/06 

10/06 

11/01 

1985 

5/31 

10/10 

10/10 

10/13 
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Annexe  1    (suite) 


Station  :  ABOOSTOOK 


Année 

Date 

Date  de 

OTH 

acciBU 

lées 

d'ensemencement 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  «C 

-1  «C 

-2  -C 

1956 

5/15 

9/10 

9/23 

9/26 

1884 

1997 

2002 

1957 

5/16 

9/25 

9/25 

10/14 

2297 

2297 

2466 

1958 

5/17 

9/14 

9/20 

10/06 

2023 

2099 

2256 

1959 

5/15 

9/14 

9/14 

9/14 

2336 

2336 

2336 

1960 

5/16 

9/16 

9/17 

10/02 

2394 

2401 

2574 

1961 

5 '27 

9/17 

10/10 

10/22 

2223 

2553 

2614 

1962 

5  17 

9/20 

10/10 

10/15 

2186 

2336 

2343 

1963 

5  18 

9/05 

9/14 

9/14 

2096 

2200 

2200 

1964 

5/18 

9/12 

9/13 

10/01 

2005 

2008 

2165 

1965 

5/17 

9/12 

9/19 

9/28 

2016 

2101 

2264 

1966 

5/19 

9/20 

9/20 

10/14 

2293 

2293 

2437 

1967 

5/21 

9/11 

9/26 

10/07 

2199 

2415 

2532 

1968 

5/16 

10/05 

10/06 

10/30 

2393 

2395 

2546 

1969 

5/18 

9/14 

9/20 

10/05 

2153 

2218 

2360 

1970 

5/21 

10/06 

10/06 

10/20 

2430 

2430 

2577 

1971 

5/17 

9/26 

9/27 

9/27 

2438 

2441 

2441 

1972 

5/19 

9/24 

9/24 

10/02 

2407 

2407 

2495 

1973 

5/23 

9/21 

9/21 

9/22 

2471 

2471 

2472 

197-» 

5/18 

9/17 

9/19 

9/24 

2153 

2167 

2222 

1975 

5/18 

9/15 

10/03 

10/05 

2352 

2583 

2587 

1976 

5/28 

9/25 

9/25 

10/12 

2269 

2269 

2380 

1977 

5/16 

9/20 

10/08 

10/08 

2263 

2362 

2362 

1978 

5/15 

9/10 

9/14 

9/30 

2281 

2314 

2467 

1979 

5/18 

9/20 

9/20 

9/24 

2378 

2378 

2412 

1980 

5/17 

9/25 

9/25 

9/25 

2339 

2339 

2339 

1981 

5/17 

10/06 

10/06 

10/12 

2499 

2499 

2508 

1982 

5/15 

10/03 

10/03 

10/10 

2369 

2369 

2408 

1983 

5/24 

9/16 

10/10 

10/10 

2250 

2526 

2526 

1984 

5/28 

9/17 

9/22 

9/27 

2242 

2287 

2348 

1985 

5/19 

9/12 

10/08 

IC  08 

2149 

2525 

2525 

Station  :  BATHURST 


Prov.  :  B.-B. 


Année 

Date 

Date  de 

0T« 

•  CCUBU 

lées 

d  *  ensemencement 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  -C 

-2  'C 

1956 

5/22 

9/24 

9/24 

10/12 

1977 

1977 

2076 

1957 

5/23 

9/27 

10/10 

10/22 

2194 

2297 

2386 

1958 

5/23 

9/19 

9/20 

10/21 

2023 

2029 

2248 

1959 

5/23 

9/16 

9/16 

10/15 

2242 

2242 

2553 

1960 

5/24 

9/17 

10/10 

10/15 

2320 

2514 

2522 

1961 

5/29 

10/10 

10/10 

10/22 

2502 

2502 

2574 

1962 

5/22 

9/24 

10/05 

10/23 

2092 

2206 

2277 

1963 

5/23 

9/14 

9/24 

10/10 

2089 

2171 

2285 

1964 

5/24 

9/13 

9/20 

9/29 

1962 

2017 

2142 

1965 

5/24 

9/19 

10/01 

10/07 

2050 

2170 

2183 

1966 

5/23 

9/13 

9/29 

10/22 

2210 

2373 

2491 

1967 

5/29 

10/07 

10/08 

10/21 

2666 

2666 

2736 

1968 

5/22 

10/07 

10/10 

11/03 

2369 

2384 

2496 

1969 

5/25 

9/20 

10/10 

10/20 

2224 

2421 

2481 

1970 

5/23 

10/10 

10/10 

10/20 

2459 

2459 

2546 

1971 

5/22 

9/26 

9/28 

10/20 

2345 

2356 

2523 

1972 

5/21 

9/24 

10/02 

10/14 

2368 

2441 

2529 

1973 

5/29 

9/22 

9/22 

10/09 

2470 

2470 

2628 

1974 

5/19 

9/19 

9/24 

9/25 

2236 

2295 

2298 

1975 

5/19 

10/05 

10/10 

10/10 

2647 

2664 

2664 

1976 

5/23 

10/01 

10/10 

10/25 

2432 

2504 

2522 

1977 

5/28 

9/13 

10/08 

10/14 

2021 

2231 

2259 

1978 

5/19 

9/14 

9/30 

9/30 

2239 

2400 

2400 

1979 

5/24 

10/10 

10/10 

10/12 

2619 

2619 

2619 

1980 

5/20 

9/25 

9/25 

9/25 

2378 

2378 

2378 

1981 

5/22 

9/27 

10/10 

10/18 

2407 

2457 

2490 

1982 

5/19 

10/03 

10/08 

10/08 

2282 

2317 

2317 

1983 

5/25 

10/10 

10/10 

10/11 

2598 

2598 

2599 

1984 

5/24 

9/28 

9/28 

9/28 

2463 

2463 

2463 

1985 

5/24 

10/10 

10/10 

10/13 

2488 

2488 

2491 
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Annexe   1    (suite) 


Station    :    CHATHAH  A 


Année 

Date 

Date  de 

um 

•  CCUBU 

lées 

d ' ensefflencement 

récolte  estlnée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(■ois/Jour) 

(mois/jour) 

0  'C 

-1  -c 

-2  'C 

0  'C 

-1  «C 

-2  'C 

1956 

5/19 

9/24 

9/27 

9/27 

2162 

2167 

2167 

1957 

5/20 

10/10 

10/10 

10/22 

2480 

2480 

2582 

1958 

5/20 

9/20 

10/10 

10/16 

2221 

2439 

2465 

1959 

5/18 

9/14 

9/18 

10/15 

2392 

2406 

2734 

1960 

5/19 

9/17 

10/05 

10/14 

2488 

2694 

2719 

1961 

5/25 

10/10 

10/10 

10/21 

2690 

2690 

2778 

1962 

5/19 

9/22 

10/10 

10/23 

2061 

2190 

2244 

1963 

5/19 

9/14 

9/29 

10/09 

2140 

2283 

2364 

1964 

5/20 

9/13 

9/29 

10/06 

2014 

2189 

2244 

1965 

5/20 

9/19 

9/2ê 

10/03 

2122 

2260 

2276 

1966 

5/20 

9/29 

10/10 

10/14 

2446 

2518 

2533 

1967 

5/29 

10/06 

10/07 

10/08 

2630 

2630 

2630 

1968 

5/19 

10/06 

10/07 

11/02 

2388 

2391 

2536 

1969 

5/20 

9/20 

10/10 

10/19 

2291 

2492 

2558 

1970 

5/22 

9/03 

10/10 

10/19 

2035 

2470 

2558 

1971 

5/20 

9/26 

9/28 

9/28 

2374 

2387 

2387 

1972 

5/22 

9/24 

9/29 

10/10 

2301 

2345 

2450 

1973 

5/27 

9/21 

9/22 

9/22 

2477 

2480 

2480 

1974 

5/20 

9/17 

9/25 

9/25 

2164 

2240 

2240 

1975 

5/21 

10/04 

10/05 

10/05 

2561 

2562 

2562 

1976 

5/23 

9/25 

10/01 

10/24 

2342 

2375 

2507 

1977 

5/21 

9/13 

10/10 

10/14 

2132 

2337 

2361 

1976 

5/18 

9/14 

9/14 

9/30 

2212 

2212 

2375 

1979 

5/26 

9/20 

10/10 

10/17 

2308 

2502 

2506 

1980 

5/21 

9/24 

9/24 

9/25 

2260 

2260 

2263 

1981 

5/25 

9/27 

9/27 

10/13 

2303 

2303 

2354 

1982 

5/19 

10/07 

10/08 

10/08 

2390 

2391 

2391 

1983 

5/28 

10/10 

10/10 

io/:i 

2543 

2543 

2547 

1984 

5/24 

9/27 

9/27 

9/i8 

2429 

2429 

2432 

1985 

5/23 

10/08 

10/10 

10/12 

2451 

2472 

2476 

Année 

Date 

Date  de 

OTH 

•cciau 

lées 

d'ensemencement 

récolte  estimée 

i 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  «C 

-2  'C 

1956 

5/19 

7/25 

7/26 

9/29 

1008 

1021 

2041 

1957 

5/19 

8/29 

9/10 

10/21 

1839 

2020 

2455 

1958 

5/18 

9/12 

9/21 

10/03 

1849 

1968 

2134 

1959 

5/19 

8/23 

9/14 

9/15 

1697 

2074 

2079 

1960 

5/22 

9/02 

9/02 

9/03 

1921 

1921 

1932 

1961 

5/31 

9/17 

9/17 

10/21 

2067 

2067 

2424 

1962 

5/20 

9/21 

10/05 

10/15 

2082 

2205 

2226 

1963 

5/20 

9/14 

9/14 

9/29 

2191 

2191 

2375 

1964 

5/20 

9/13 

9/13 

9/13 

2090 

2090 

2090 

1965 

5/20 

8/31 

8/31 

9/28 

1883 

1883 

2277 

1966 

5/20 

9/12 

9/12 

9/13 

2168 

2168 

2178 

1967 

5/24 

9/07 

9/12 

10/07 

2113 

2177 

2530 

1968 

5/19 

a/20 

9/16 

10/07 

1638 

2074 

2355 

1969 

5/22 

9/14 

9/14 

9/20 

2185 

2185 

2254 

1970 

5/25 

9/03 

9/03 

10/19 

2016 

2016 

2561 

1971 

5/19 

9/02 

9/25 

9/26 

2007 

2401 

2406 

1972 

5/21 

9/20 

9/24 

9/24 

2273 

2319 

2319 

1973 

5/25 

9/18 

9/22 

9/22 

2480 

2507 

2507 

1974 

5/20 

9/11 

9/17 

9/17 

2046 

2145 

2145 

1975 

5/20 

9/01 

9/15 

10/05 

2076 

2288 

2569 

1976 

5/23 

9/03 

9/10 

9/25 

1968 

2059 

2296 

1977 

5/22 

9/12 

9/13 

10/08 

2133 

2140 

2361 

1978 

5/19 

8/25 

8/25 

9/14 

1980 

1980 

2235 

1979 

5/27 

9/20 

9/20 

9/24 

2300 

2300 

2338 

1980 

5/20 

9/20 

9/25 

9/25 

2308 

2365 

2365 

1981 

5/22 

9/18 

9/27 

10/13 

2334 

2415 

2486 

1982 

5/19 

8/30 

9/29 

10/05 

1920 

2362 

2426 

1983 

5/28 

9/16 

9/16 

10/10 

2241 

2241 

2570 

1984 

6/01 

9/17 

9/17 

9/27 

2203 

2203 

2332 

1985 

5/25 

9/13 

9/13 

10/08 

2092 

2092 

2490 

20 


Annexe   1    (suite) 


Station    :    EDMUITOSTON   FRASER   CO 


Année 

Date 

Date  de 

irm 

accianilées 

d ' ensemencement 

réco 

Ite  estlnée 

• 

la  réco 

Ite 

estimée 

(nols/Jour) 

(mois/Jour) 

0  "C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  «C 

-2  -C 

1956 

5/18 

9/10 

9/24 

9/27 

1869 

1974 

1977 

1957 

5/18 

10/10 

10/10 

10/22 

2349 

2349 

2430 

1958 

5/18 

9/20 

10/10 

10/20 

2078 

2269 

2290 

1959 

5/15 

9/16 

9/16 

9/16 

2370 

2370 

2370 

1960 

5'16 

9/16 

10/02 

10/02 

2370 

2S50 

2550 

1961 

5  2* 

9/17 

9/17 

10/22 

2176 

2176 

2609 

1962 

5/19 

9/20 

9/21 

9/23 

2159 

2159 

2160 

1963 

5/19 

9/05 

9/14 

9/14 

2068 

2175 

2175 

1964 

5/20 

9/13 

9/13 

9/20 

1938 

1938 

1978 

1965 

5/18 

9/12 

9/19 

9/28 

1996 

2069 

2229 

1966 

5/18 

9/19 

9/20 

10/14 

2289 

2296 

2405 

1967 

5/16 

10/07 

10/07 

10/07 

2508 

2508 

2508 

1968 

5/17 

9/15 

9/30 

10/07 

2048 

2293 

2355 

1969 

5/19 

9/14 

9/14 

9/20 

2127 

2127 

2179 

1970 

5/21 

10/05 

10/10 

10/20 

2321 

2378 

2462 

1971 

5/19 

9/26 

9/26 

9/26 

2214 

2214 

2214 

1972 

5/18 

9/20 

9/24 

10/02 

2237 

2275 

2347 

1973 

5/25 

9/21 

9/21 

9/22 

2423 

2423 

2426 

1974 

5/18 

9/17 

9/23 

9/24 

2157 

2206 

2206 

1975 

5/17 

9/14 

9/25 

10/05 

2355 

2485 

2587 

1976 

5/26 

9/03 

9/26 

9/26 

1983 

2277 

2277 

1977 

5/17 

9/20 

9/22 

9/22 

2182 

2190 

2190 

1978 

5/15 

9/10 

9/14 

9/30 

2286 

2319 

2466 

1979 

5/19 

9/23 

9/23 

10/10 

2297 

2297 

2465 

1980 

5/19 

9/13 

9/13 

9/13 

2181 

2181 

2181 

1981 

5/25 

10/06 

10/06 

10/06 

2563 

2563 

2563 

1982 

5/13 

9/08 

9/08 

9/29 

2392 

2392 

2699 

1983 

5/23 

9/14 

9/15 

9'16 

2137 

2145 

2153 

1984 

5/27 

9/07 

9/17 

<^'17 

1962 

2076 

2076 

1985 

5/20 

9/12 

9/12 

10/08 

1981 

1981 

2310 

Station    :    FREDERICTON   CDA 


Année 

Date 

Date  de 

um 

accuBU 

léea 

d'ensemencement 

récolte  estimée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  -C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/16 

9/24 

9/24 

9/27 

2159 

2159 

2163 

1957 

5/15 

9/25 

10/10 

10/22 

2444 

2614 

2719 

1958 

5/15 

10/03 

10/03 

10/16 

2483 

2483 

2579 

1959 

5/13 

9/14 

9/14 

9/14 

2377 

2377 

2377 

1960 

5/17 

10/02 

10/10 

10/13 

2629 

2674 

2688 

1961 

5/30 

10/06 

10/10 

11/01 

2583 

2643 

2762 

1962 

5/14 

9/22 

9/22 

10/16 

2229 

2229 

2402 

1963 

5/15 

9/14 

9/24 

10/10 

2269 

2379 

2511 

1964 

5/14 

9/16 

9/22 

10/02 

2191 

2234 

2352 

1965 

5/15 

9/19 

9/28 

9/30 

2302 

2458 

2465 

1966 

5/15 

9/27 

10/04 

10/14 

2474 

2524 

2593 

1967 

5/18 

10/07 

10/07 

10/08 

2612 

2612 

2612 

1968 

5/14 

10/07 

10/10 

10/23 

2552 

2571 

270* 

1969 

5/15 

9/20 

10/05 

10/16 

2*44 

2612 

2725 

1970 

5/17 

10/10 

10/10 

10/20 

2642 

2642 

27*5 

1971 

5/16 

9/27 

9/27 

9/27 

2558 

2558 

2558 

1972 

5/16 

9/24 

9/24 

10/11 

2571 

2571 

2739 

1973 

5/19 

9/22 

9/22 

10/20 

2572 

2572 

2798 

1974 

5/14 

9/17 

9/17 

9/25 

2284 

2284 

2370 

1975 

5/16 

10/05 

10/05 

10/05 

2729 

2729 

2729 

1976 

5/18 

9/25 

9/29 

10/12 

2*30 

2*64 

2592 

1977 

5/15 

9/26 

9/26 

10/08 

2*17 

2417 

2537 

1978 

5/12 

9/15 

9/15 

9/19 

2*17 

2417 

2453 

1979 

5/29 

9/20 

9/25 

10/12 

2299 

23*7 

2528 

1980 

5/14 

9/25 

9/25 

9/29 

2*11 

2*11 

2*29 

1981 

5/19 

10/06 

10/10 

10/13 

25*9 

2563 

2568 

1982 

5/14 

10/10 

10/10 

10/12 

2530 

2530 

2538 

1983 

5/22 

10/10 

10/10 

10/17 

2685 

2685 

2754 

1984 

5/19 

9/28 

10/06 

10/07 

2584 

2619 

2619 

1985 

5/19 

10/08 

10/10 

10/13 

2627 

26*7 

2659 

21 


Annexe   1    (suite) 


Station 

:  GAGBTOWR  2 

Prov. 

:  ll.-B. 

Année 

Date 

Date  de 

om 

acciauléea 

d * enseoencement 

réco 

Ite  est 

Inée 

i  : 

La  récoi 

Ite 

estimée 

(■ois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  «C 

-2  'C 

1956 

5/15 

9/27 

9/27 

10/12 

2294 

2294 

2398 

1957 

5/13 

10/10 

10/10 

10/22 

2773 

2773 

2883 

1958 

5/14 

10/03 

10/06 

10/14 

2553 

2573 

2650 

1959 

5/11 

9/14 

10/10 

10/15 

2561 

2934 

2969 

1960 

5/12 

9/17 

10/05 

10/14 

2670 

2898 

2940 

1961 

5/19 

10/10 

10/10 

11/03 

2871 

2871 

2990 

1962 

5/12 

10/10 

10/10 

10/15 

2500 

2500 

2511 

1963 

5/14 

9/14 

9/14 

10/10 

2383 

2383 

2635 

196'! 

5/12 

9/20 

10/06 

10/28 

2317 

2503 

2599 

1965 

5/13 

9/28 

9/28 

9/28 

2572 

2572 

2572 

1966 

5/13 

10/10 

10/10 

10/30 

2756 

2756 

2870 

1967 

5/21 

10/07 

10/07 

11/07 

2689 

2689 

2888 

1968 

5/12 

10/10 

10/10 

11/05 

2705 

2705 

2889 

1969 

5/13 

10/05 

10/10 

10/24 

2759 

2817 

2903 

1970 

5/16 

10/10 

10/10 

10/20 

2785 

2785 

2903 

1971 

5/15 

9/27 

9/28 

10/20 

2683 

2690 

2925 

1972 

5/15 

10/10 

10/10 

10/11 

2803 

2803 

2803 

1973 

5/15 

9/22 

10/10 

10/20 

2670 

2845 

2912 

1974 

5/12 

9/25 

10/09 

10/11 

2491 

2624 

2629 

1975 

5/14 

10/05 

10/05 

10/09 

2845 

2845 

2868 

1976 

5/16 

9/29 

10/10 

10/12 

2657 

2793 

2797 

1977 

5/16 

10/08 

10/08 

10/08 

2697 

2697 

2697 

1978 

5/11 

9/30 

9/30 

9/30 

2675 

2675 

2675 

1979 

5/29 

9/20 

10/10 

10/17 

2425 

2680 

2691 

1980 

5/12 

9/25 

9/25 

9/25 

2579 

2579 

2579 

1981 

5/16 

10/10 

10/10 

10/13 

2701 

2701 

2703 

1982 

5/12 

10/10 

10/10 

10/23 

2668 

2668 

2733 

1983 

5/25 

10/10 

10/10 

10/20 

2773 

2773 

2857 

1984 

5/17 

10/06 

10/06 

11/01 

2710 

2710 

2894 

1985 

5/23 

10/10 

10/10 

10/13 

2754 

2754 

2767 

Station  :  GSAHD  FALLS  DRUMIORD 


Année 

Date 

Date  de 

OIM 

•ccoBuléet 

d'ensenencenent 

récolte  eatimée 

i 

la  réco 

Ite 

estimée 

(■ois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0   'C 

-1  «C 

-2  "C 

1956 

5/17 

9/23 

9/26 

9/27 

1927 

1927 

1928 

1957 

5/17 

10/05 

10/06 

10/22 

2230 

2241 

2361 

1958 

5/18 

9/20 

10/10 

10/20 

2073 

2266 

2300 

1959 

5/14 

9/14 

9/16 

10/15 

2447 

2449 

2744 

1960 

5/17 

9/18 

10/02 

10/05 

2405 

2546 

2564 

1961 

5/24 

10/10 

10/10 

10/21 

2573 

2S73 

2638 

1962 

5/21 

9/21 

9/21 

10/15 

2069 

2069 

2190 

1963 

5/19 

9/14 

9/23 

9/23 

2163 

2255 

2255 

1964 

5/21 

9/12 

9/13 

10/05 

1816 

1819 

2020 

1965 

5/19 

9/12 

9/28 

9/28 

2015 

2248 

2248 

1966 

5/19 

9/20 

9/20 

10/25 

2243 

2243 

2369 

1967 

5/21 

9/12 

10/07 

10/07 

2187 

2492 

2492 

1968 

5/18 

10/06 

10/06 

10/07 

2318 

2318 

2318 

1969 

5/20 

9/14 

9/14 

9/20 

2050 

2050 

2114 

1970 

5/27 

10/10 

10/10 

10/20 

2361 

2361 

2449 

1971 

5/18 

9/26 

9/27 

9/27 

2314 

2316 

2316 

1972 

5/22 

9/20 

9/20 

10/02 

2257 

2257 

2370 

1973 

5/26 

9/21 

9/21 

9/22 

2381 

2381 

2381 

1974 

5/21 

9/23 

9/24 

9/24 

2154 

2155 

2155 

1975 

5/20 

9/14 

9/15 

10/05 

2235 

2239 

2448 

1976 

5/29 

9/03 

9/03 

9/25 

1907 

1907 

2201 

1977 

5/18 

9/20 

10/08 

10/08 

2142 

2235 

2235 

1978 

5/16 

8/25 

9/10 

9/14 

1960 

2148 

2177 

1979 

5/21 

9/20 

9/20 

9/20 

2180 

2180 

2180 

1980 

5/20 

9/16 

9/16 

9/25 

2083 

2083 

2151 

1981 

5/19 

9/lS 

10/10 

10/12 

2304 

2389 

2389 

1982 

5/17 

9/29 

9/29 

10/07 

2226 

2226 

2294 

1983 

5 '26 

9/14 

9/25 

10/10 

2158 

2290 

2425 

1984 

■/31 

9/22 

9/27 

10/06 

2155 

2213 

2226 

1985 

5/23 

10/08 

10/10 

10/13 

2353 

2367 

2367 

22 


Annexe  1    (suite) 


Ststlon  :  HARVÎY  STATION 


Année 

Date 

Date  de 

Dm 

«cci^ul 

ées 

d  '  enseiDencement 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  récolte 

estimée 

(BolB/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  "C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/19 

9/26 

9/26 

10/24 

2100 

2100 

2288 

1957 

5/17 

10/10 

10/10 

10/21 

2578 

2578 

2673 

1958 

5/18 

10/03 

10/03 

10/21 

2300 

2300 

2377 

1959 

5/15 

9/14 

10/10 

10/15 

2399 

2687 

2715 

1960 

5/16 

10/05 

10/10 

10/14 

2700 

2718 

2728 

1961 

6 '03 

10/10 

10/10 

11/01 

2568 

2568 

2662 

1962 

5,17 

10/05 

10/10 

10/23 

2147 

2160 

2212 

1963 

5/iO 

9/14 

9/24 

10/09 

2116 

2206 

2303 

1964 

5.17 

9/29 

9/29 

10/06 

2207 

2207 

2251 

1965 

5/18 

9/28 

9/28 

10/07 

2336 

2336 

2352 

1966 

5/18 

10/04 

10/10 

10/30 

2414 

2460 

2540 

1967 

5/23 

10/07 

10/07 

10/08 

2504 

2504 

2504 

1968 

5/17 

10/10 

10/10 

11/05 

2417 

2417 

2549 

1969 

5/18 

9/19 

9/19 

10/22 

2279 

2279 

2496 

1970 

5/19 

10/10 

10/10 

10/20 

2511 

2511 

2596 

1971 

5/19 

9/27 

9/27 

10/18 

2354 

2354 

2547 

1972 

5/18 

9/24 

10/10 

10/11 

2463 

2634 

2634 

1973 

5/20 

9/22 

10/10 

10/20 

2542 

2690 

2740 

1974 

5/19 

9/17 

9/24 

9/24 

2286 

2349 

2349 

1975 

5/17 

10/05 

10/05 

10/05 

2703 

2703 

2703 

1976 

5/20 

9/28 

9/28 

10/04 

2519 

2519 

2574 

1977 

5/17 

9/10 

10/05 

10/05 

2107 

2377 

2377 

1978 

5/14 

9/14 

9/14 

10/28 

2536 

2536 

2930 

1979 

5/14 

9/20 

9/20 

9/20 

2228 

2228 

2228 

1980 

5/16 

9/25 

9/25 

9/29 

2603 

2603 

2626 

1981 

5/22 

10/10 

10/10 

11/03 

2446 

2446 

2498 

1982 

5/16 

10/02 

10/10 

10/22 

2426 

2478 

2528 

1983 

5/29 

9/23 

10/10 

10/20 

2386 

2517 

2578 

1984 

5/25 

9/22 

10/05 

10/05 

2332 

2468 

2468 

1985 

5/20 

9/12 

10/10 

10/12 

2097 

2488 

2498 

Station  :  MIWTO 


Année 

Date 

Date  de 

UTH 

accumu 

lées 

d ' ensemencement 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  «C 

1956 

5/18 

9/26 

9/27 

9/27 

2336 

2340 

2340 

1957 

5/14 

9/26 

10/10 

10/14 

2527 

2709 

2745 

1958 

5/16 

10/07 

10/07 

10/13 

2464 

2464 

2539 

1959 

5/14 

9/14 

9/15 

10/15 

2431 

2440 

2783 

1960 

5/14 

9/16 

9/17 

10/14 

2513 

2523 

2772 

1961 

5/22 

9/30 

10/10 

11/01 

2615 

2748 

2870 

1962 

5/14 

9/22 

10/10 

10/26 

2248 

2416 

2480 

1963 

5/15 

9/14 

9/14 

10/10 

2372 

2372 

2643 

1954 

5/15 

9/29 

10/10 

11/01 

2400 

2475 

2601 

1965 

5/15 

9/19 

10/07 

10/07 

2522 

2722 

2722 

1966 

5/15 

10/10 

10/10 

10/31 

2840 

2840 

2948 

1967 

5/19 

10/07 

10/08 

11/07 

2767 

2770 

2976 

1968 

5/14 

10/10 

10/10 

11/06 

2762 

2762 

2950 

1969 

5/16 

10/05 

10/10 

10/22 

2762 

2813 

2902 

1970 

5/18 

10/10 

10/10 

10/20 

2764 

2764 

2874 

1971 

5/15 

9/27 

10/10 

10/18 

2727 

2880 

2969 

1972 

5/17 

10/10 

10/10 

10/11 

2814 

2814 

2814 

1973 

5/16 

9/22 

10/10 

10/20 

2683 

2878 

2948 

1974 

5/14 

9/25 

9/25 

10/14 

2522 

2522 

2686 

1975 

5/17 

10/09 

10/09 

10/09 

2840 

2840 

2840 

1976 

5/16 

10/01 

10/10 

10/27 

2727 

2832 

2890 

1977 

5/15 

10/08 

10/08 

10/24 

2695 

2695 

2754 

1978 

5/13 

9/14 

9/30 

10/18 

2529 

2715 

2840 

1979 

5/28 

10/10 

10/10 

11/16 

2726 

2726 

2869 

1980 

5/14 

9/25 

9/25 

9/28 

2589 

2589 

2605 

1981 

5/16 

10/10 

10/10 

10/25 

2728 

2728 

2804 

1982 

5/14 

10/09 

10/09 

10/10 

2586 

2586 

2586 

1983 

5/23 

10/10 

10/10 

10/11 

2648 

2648 

2651 

1984 

5/17 

9/17 

9/27 

9/27 

2446 

2581 

2581 

1985 

5/17 

9/14 

9/14 

10/13 

2215 

2215 

2616 

23 


Annexe  1    (suite) 


Station   :   MORCTOH 


Année 

Date 

Date  de 

vm 

acci^tu 

lées 

d ' ensemencenent 

réco 

Ite  estlBée 

à  '. 

la  réco 

Ite 

estlsiée 

(■ois/Jour) 

(Bols/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/22 

9/09 

9/10 

9/22 

1893 

1903 

2037 

1957 

5/19 

10/01 

10/01 

10/14 

2294 

2294 

2429 

1958 

5/20 

9/21 

9/21 

10/03 

2182 

2182 

2336 

1959 

5/18 

9/lA 

9/14 

10/14 

2308 

2308 

2681 

1960 

5/17 

9/16 

9/17 

10/14 

2370 

2380 

2619 

1961 

5/20 

9/1» 

10/10 

10/29 

1771 

2154 

2265 

1962 

5/18 

9/2A 

10/10 

10/25 

2141 

2303 

2371 

1963 

5/19 

9/14 

9/29 

10/09 

2177 

2334 

2426 

1964 

5/18 

9/17 

9/17 

9/29 

2128 

2128 

2269 

1965 

5/18 

9/01 

9/01 

9/30 

1953 

1953 

2358 

1966 

5/20 

9/13 

9/13 

10/27 

2285 

2285 

2689 

1967 

5/31 

9/12 

10/07 

10/08 

2202 

2575 

2575 

1968 

5/18 

10/06 

10/10 

10/11 

2481 

2497 

2505 

1969 

5/20 

9/14 

10/10 

10/22 

2253 

2546 

2625 

1970 

5/19 

9/30 

10/10 

10/20 

2490 

2602 

2712 

1971 

5/22 

9/26 

9/27 

10/18 

2408 

2413 

2629 

1972 

5/22 

9/21 

10/10 

10/11 

2421 

2621 

2621 

1973 

5/21 

9/22 

9/24 

9/24 

2535 

2546 

2546 

1974 

5/19 

9/17 

9/19 

9/25 

2205 

2223 

2292 

1975 

5/23 

10/05 

10/05 

10/10 

2617 

2617 

2640 

1976 

5/20 

9/29 

10/01 

10/13 

2523 

2543 

2666 

1977 

5/25 

9/25 

9/26 

10/24 

2256 

2264 

2461 

1978 

5/17 

9/14 

9/14 

9/14 

2217 

2217 

2217 

1979 

5/27 

9/20 

9/25 

9/25 

2322 

2366 

2366 

1980 

5/19 

9/17 

9/25 

9/25 

2216 

2318 

2318 

1981 

5/20 

10/10 

10/10 

10/14 

2462 

2462 

2468 

1982 

5/19 

10/08 

10/08 

10/08 

2486 

2486 

2486 

1983 

5/25 

10/10 

10/10 

10/11 

2662 

2662 

2664 

1984 

5/20 

10/01 

10/06 

10/07 

2691 

2716 

2717 

1985 

5/29 

10/08 

10/10 

10/13 

2507 

2528 

2540 

Station    :   IfEPISIGUIT  FALLS 


Année 

Date 

Date  de 

trm 

acctBuléea 

d'enseaencenent 

récolte  estlaée 

à 

la  réco: 

Ite 

estimée 

(Bois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  "C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/22 

9/10 

9/10 

9/10 

1723 

1723 

1723 

1957 

5/23 

9/26 

9/26 

9/26 

2090 

2090 

2090 

1958 

5/24 

9/14 

9/14 

9/19 

1876 

1936 

1959 

5/22 

9/14 

9/15 

9/15 

2126 

2126 

1960 

5/25 

9/17 

9/17 

10/04 

2184 

2378 

1961 

6/03 

9/17 

10/10 

10/22 

2466 

2542 

1962 

5/23 

9/21 

10/05 

10/13 

2339 

2370 

1963 

5/24 

9/05 

9/14 

9/14 

2061 

2061 

1964 

5/25 

9/13 

9/13 

9/13 

1958 

1958 

1965 

5/25 

9/12 

9/30 

10/03 

2092 

2100 

1966 

5/23 

9/21 

9/21 

10/22 

2222 

2387 

1967 

5/26 

9/12 

9/20 

10/06 

2118 

2325 

1968 

5/23 

9/30 

10/07 

10/07 

2320 

2320 

1969 

5/24 

9/19 

9/20 

10/05 

2132 

2260 

1970 

5/24 

9/03 

10/10 

10/20 

2362 

2446 

1971 

5/23 

9/26 

9/26 

9/26 

2232 

2232 

1972 

5/24 

9/20 

9/29 

10/11 

2254 

2351 

1973 

6/01 

9/22 

9/25 

10/09 

2321 

2442 

1974 

5/24 

9/11 

9/19 

9/25 

2056 

2113 

1975 

5/23 

9/14 

10/05 

10/09 

2439 

2455 

1976 

5/30 

9/22 

9/22 

9/22 

2212 

2212 

1977 

5/24 

9/13 

10/08 

10/14 

2194 

2224 

1978 

5/22 

9/17 

9/27 

9/27 

2304 

2304 

1979 

5/27 

9/20 

9/20 

9/20 

2256 

2256 

1980 

5/24 

9/28 

9/28 

9/29 

2154 

2154 

1981 

5/29 

9/27 

10/10 

10/12 

2226 

2226 

1982 

5/22 

9/29 

10/07 

10/08 

2226 

2228 

1983 

5/29 

9/28 

10/10 

10/10 

2444 

2444 

1984 

b/04 

9/17 

9/27 

10/05 

2094 

2197 

2226 

1985 

5/25 

10/08 

10/08 

10/13 

2328 

2328 

2344 

24 


Annexe  1    (suite) 


Station  :  REXTON 


Année 

Date 

Date  de 

UTM 

accixul 

écB 

d ' ensefflencement 

réco 

ilte  estlaée 

& 

la  récolte 

estimée 

(■ois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/23 

9/09 

9/09 

9/27 

1873 

1873 

2037 

1957 

5/22 

9/27 

10/10 

10/22 

2245 

2382 

2509 

1958 

5/22 

9/30 

9/30 

10/13 

2264 

2264 

2363 

1959 

5/21 

9/14 

9/14 

10/15 

2256 

2256 

2602 

1960 

5  21 

9/16 

9/16 

10/14 

2320 

2320 

2577 

1961 

5-  -,0 

10/10 

10/10 

11/02 

2609 

2609 

2729 

1962 

5/.:l 

9/23 

10/10 

10/26 

2046 

2188 

2245 

1963 

5/21 

9/05 

9/14 

9/29 

2009 

2115 

2275 

1964 

5/22 

9/17 

9/20 

9/28 

2024 

2045 

2151 

1965 

5/22 

9/19 

9/28 

9/30 

2052 

2195 

2198 

1966 

5/22 

9/29 

10/10 

10/19 

2373 

2450 

2515 

1967 

6/07 

10/07 

10/07 

10/08 

2433 

2433 

2433 

1968 

5/21 

10/06 

10/06 

10/07 

2285 

2285 

2289 

1969 

5/22 

9/20 

10/10 

10/20 

2215 

2432 

2502 

1970 

5/23 

10/07 

10/10 

10/20 

2383 

2421 

2526 

1971 

5/23 

9/26 

9/28 

9/28 

2253 

2263 

2263 

1972 

5/23 

9/24 

10/10 

10/10 

2193 

2350 

2350 

1973 

5/25 

9/22 

9/22 

10/11 

2531 

2531 

2679 

1974 

5/22 

9/17 

9/19 

9/25 

2196 

2212 

2274 

1975 

5/26 

10/05 

10/05 

10/10 

2534 

2534 

2551 

1976 

5/22 

10/01 

10/01 

10/20 

2A47 

2447 

2596 

1977 

5/24 

9/13 

9/13 

10/08 

2142 

2142 

2377 

1978 

5/20 

9/14 

9/20 

9/30 

2283 

2336 

2447 

1979 

5/26 

9/20 

9/24 

10/16 

2396 

2433 

2624 

1980 

5/22 

9/25 

9/25 

9/25 

2324 

2324 

2324 

1981 

5/23 

9/27 

10/10 

10/18 

2441 

2525 

2566 

1982 

5/22 

10/05 

10/08 

10/08 

2379 

2402 

2402 

1983 

6/02 

9/16 

9/16 

9/16 

2191 

2191 

2191 

1984 

5/24 

9/27 

10/06 

10  07 

2557 

2598 

2598 

1985 

5/29 

10/10 

10/10 

10  13 

2600 

2600 

2606 

Station  :  SACKVILLE 


Année 

Date 

Date  de 

OTH 

accumu 

lées 

d ■ ensemencement 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  "C 

-1  'C 

-2  «C 

0  «C 

-1  -C 

-2  'C 

1956 

5/25 

9/24 

9/27 

10/12 

1987 

1988 

2122 

1957 

5/22 

10/10 

10/10 

10/22 

2476 

2476 

2582 

1958 

5/22 

10/06 

10/10 

10/16 

2329 

2364 

2397 

1959 

5/22 

9/17 

9/19 

10/15 

2193 

2203 

2548 

1960 

5/20 

9/16 

9/17 

9/17 

2313 

2322 

2322 

1961 

5/25 

10/10 

10/10 

10/17 

2631 

2631 

2705 

1962 

5/21 

10/10 

10/10 

10/26 

2178 

2178 

2230 

1963 

5/23 

9/28 

10/10 

10/10 

2214 

2328 

2328 

1964 

5/22 

9/21 

9/29 

10/28 

2008 

2119 

2260 

1965 

5/21 

9/19 

9/19 

10/07 

2055 

2055 

2216 

1966 

5/23 

10/04 

10/04 

10/31 

2307 

2307 

2483 

1967 

5/29 

10/07 

10/07 

10/08 

2473 

2473 

2473 

1968 

5/21 

10/10 

10/10 

11/05 

2402 

2402 

2561 

1969 

5/23 

10/10 

10/10 

10/22 

2443 

2443 

2522 

1970 

5/22 

10/10 

10/10 

10/20 

2418 

2418 

2529 

1971 

5/27 

10/04 

10/04 

10/18 

2324 

2324 

2467 

1972 

5/23 

10/10 

10/10 

10/11 

2485 

2485 

2485 

1973 

5/22 

9/22 

10/10 

10/20 

2359 

2519 

2581 

1974 

5/22 

9/25 

9/25 

10/14 

2206 

2206 

2356 

1975 

5/23 

10/08 

10/09 

10/11 

2485 

2485 

2487 

1976 

5/22 

9/30 

10/10 

10/20 

2382 

2504 

2542 

1977 

5/23 

10/08 

10/10 

10/24 

2406 

2419 

2489 

1978 

5/20 

9/30 

10/04 

10/18 

2305 

2342 

2442 

1979 

5/27 

10/10 

10/10 

10/17 

2466 

2466 

2473 

1980 

5/22 

9/25 

9/25 

9/25 

2155 

2155 

2155 

1981 

5/24 

10/10 

10/10 

10/30 

2360 

2360 

2465 

1982 

5/22 

10/08 

10/08 

10/08 

2284 

2284 

2284 

1983 

5/29 

10/10 

10/10 

10/11 

2383 

2383 

2385 

1984 

5/24 

9/27 

10/05 

10/13 

2196 

2230 

2257 

1985 

5/25 

10/10 

10/10 

10/30 

2252 

2252 

2348 

25 


Annexe   1    (suite) 


Station  :  SAINT  JOHN  A 


Année 

Date 

Date  de 

DTH 

acciBul 

éea 

d  '  ensemenceinent 

Tico 

Ite  eatlaée 

à 

1»  récol 

te 

estlnée 

(Bola/Jour) 

(mois/Jour) 

0  «C 

-1  «C 

-2  «C 

0  -c 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/27 

9/27 

9/27 

10/11 

1840 

1840 

1940 

1957 

5/23 

10/10 

10/10 

10/22 

2316 

2412 

1958 

5/28 

10/04 

10/04 

10/14 

2086 

2151 

1959 

5/22 

9/19 

10/10 

10/16 

2073 

2380 

1960 

5/22 

10/10 

10/10 

10/14 

2418 

2427 

1961 

5/27 

10/10 

10/10 

11/02 

2330 

2434 

1962 

5/23 

10/10 

10/10 

10/23 

2021 

2069 

1963 

5/28 

9/14 

9/14 

10/09 

1871 

2082 

1964 

5/23 

9/29 

10/02 

10/28 

1887 

2015 

1965 

5/23 

9/28 

9/28 

10/01 

1955 

1961 

1966 

5/26 

9/21 

10/10 

10/27 

1928 

2119 

1967 

5/28 

10/07 

10/07 

10/07 

2098 

2098 

1968 

5/24 

10/10 

10/10 

11/02 

2205 

2359 

1969 

5/25 

10/10 

10/10 

10/22 

2256 

2319 

1970 

5/27 

10/10 

10/10 

10/20 

2214 

2313 

1971 

5/25 

9/27 

10/04 

10/20 

2150 

2346 

1972 

5/27 

10/10 

10/10 

10/11 

2179 

2179 

1973 

5/30 

9/22 

9/22 

10/19 

2182 

2377 

1974 

5/25 

9/25 

10/10 

10/13 

2037 

2160 

1975 

5/23 

10/09 

10/09 

10/10 

2246 

2247 

1976 

5/31 

9/29 

9/29 

10/12 

2126 

2251 

1977 

5/26 

10/08 

10/10 

10/24 

2112 

2169 

1978 

5/23 

9/30 

10/10 

10/11 

2080 

2136 

1979 

6/07 

10/10 

10/10 

10/10 

2148 

2148 

1980 

5/23 

9/29 

9/29 

9/29 

2093 

2093 

1981 

5/27 

10/10 

10/10 

10/30 

2157 

2242 

1982 

5/23 

10/10 

10/10 

10/23 

2142 

2201 

1983 

6/02 

10/10 

10/10 

10/21 

2363 

2432 

1984 

5/27 

10/05 

10/06 

11/01 

2271 

2406 

1985 

5/31 

10/10 

10/10 

10/12 

2245 

2256 

Station  :  SUSSEX 


Année 

Date 

Date  de 

tmi 

accumu 

lées 

d  '  ensejnencement 

réco 

Ite  estimée 

à  : 

la  récolte 

estimée 

(aïoia/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  «C 

0  «c 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/17 

8/30 

9/10 

9/20 

1694 

1895 

2011 

1957 

5/18 

9/10 

9/25 

10/21 

2069 

2339 

2613 

1958 

5/19 

9/21 

9/21 

9/30 

2131 

2131 

2240 

1959 

5/17 

9/14 

9/14 

9/14 

2305 

2305 

2305 

1960 

5/15 

9/06 

9/06 

9/16 

2224 

2224 

2411 

1961 

5/25 

9/18 

9/18 

10/28 

2272 

2272 

2784 

1962 

5/17 

9/22 

9/22 

9/22 

2188 

2188 

2188 

1963 

5/19 

9/05 

9/05 

9/14 

2051 

2051 

2167 

1964 

5/18 

9/14 

9/16 

9/16 

2096 

2112 

2112 

1965 

5/17 

8/31 

8/31 

9/12 

1917 

1917 

2093 

1966 

5/19 

9/13 

9/13 

9/21 

2223 

2223 

2332 

1967 

5/26 

9/08 

10/07 

10/08 

2105 

2520 

2520 

1968 

5/17 

9/16 

10/07 

10/11 

2108 

2414 

2443 

1969 

5/21 

9/14 

9/14 

9/20 

2226 

2226 

2306 

1970 

5/20 

9/03 

9/03 

10/07 

2071 

2071 

2509 

1971 

5/20 

9/27 

9/27 

9/27 

2431 

2431 

2431 

1972 

5/20 

9/13 

9/21 

9/24 

2271 

2388 

2423 

1973 

5/19 

9/18 

9/18 

9/22 

2431 

2431 

2465 

1974 

5/18 

9/17 

9/19 

9/19 

2128 

2148 

2148 

1975 

5/19 

9/01 

9/01 

10/05 

2096 

2096 

2594 

1976 

5/21 

9/10 

9/29 

9/29 

2151 

2443 

2443 

1977 

5/23 

9/13 

9/13 

10/08 

2190 

2190 

2449 

1978 

5/15 

8/28 

9/14 

9/14 

2046 

2288 

2288 

1979 

5/31 

9/20 

9/24 

9/24 

2275 

2314 

2314 

1980 

5/17 

9/25 

9/25 

9/25 

2370 

2370 

2370 

1981 

5/20 

9/27 

9/27 

9/27 

2408 

2408 

2408 

1982 

5/17 

10/03 

10/03 

10/11 

2445 

2445 

2489 

1983 

5/28 

9/16 

10/10 

10/11 

2243 

2602 

2607 

1984 

5/26 

9/18 

10/05 

10/06 

2375 

2540 

2540 

1985 

5/28 

9/13 

10/10 

10/13 

2049 

2471 

24(3 

26 


Annexe   1    (suite) 


Station 

:  WOODSTOCK 

Prov. 

:  R.-B. 

Année 

Date 

Date  de 

irm 

acciKulées 

d'enseBenceoent 

réco 

Ite  eatlaée 

à 

la  récolte 

estiaée 

(Bols/Jour) 

(nols/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  «C 

-2  «C 

1956 

5/10 

9/10 

9/26 

9/27 

2059 

2203 

2206 

1957 

5/11 

9/10 

10/10 

10/13 

2250 

2737 

2764 

1958 

5/11 

9/20 

9/20 

10/04 

2363 

2363 

2560 

1959 

5/10 

9/14 

9/15 

9/16 

2565 

2S68 

2571 

1960 

!  '05 

9/06 

9/25 

10/02 

2556 

2851 

2950 

1961 

5  27 

9/17 

10/10 

10/22 

2274 

2637 

2738 

1962 

'.    il 

9/21 

9/21 

10/15 

2266 

2266 

2446 

1963 

5  14 

9/14 

9/14 

9/24 

2285 

2285 

2389 

1964 

5/13 

9/13 

9/16 

10/06 

2077 

2107 

2288 

1965 

5/12 

9/19 

9/28 

9/28 

2197 

2365 

2365 

1970 

5/16 

10/06 

10/10 

10/20 

2742 

2799 

2903 

1971 

5/14 

9/27 

9/27 

9/27 

2670 

2670 

2670 

1972 

5/13 

9/24 

10/02 

10/02 

2627 

2727 

2727 

1973 

5/18 

9/21 

9/21 

9/22 

2630 

2630 

2633 

1974 

5/12 

9/19 

9/24 

9/24 

2438 

2499 

2499 

1975 

5/13 

10/03 

10/05 

10/05 

2880 

2891 

2891 

1976 

5/23 

10/01 

10/10 

10/12 

2572 

2669 

2671 

1977 

5/11 

10/08 

10/08 

10/08 

2602 

2602 

2602 

1978 

5/10 

9/10 

9/14 

9/30 

2476 

2515 

2694 

1979 

5/26 

9/20 

9/20 

9/20 

2329 

2329 

2329 

1980 

5/12 

9/16 

9/20 

9/25 

2387 

2432 

2485 

1981 

5/13 

9/22 

9/22 

10/06 

2520 

2520 

2597 

1982 

5/11 

10/03 

10/03 

10/03 

2551 

2551 

2551 

1983 

5/22 

9/14 

9/15 

9/16 

2347 

2357 

2368 

1984 

5/26 

9/17 

9/17 

9/17 

2343 

2343 

2343 

1985 

5/15 

9/12 

9/12 

10/12 

2329 

2329 

2746 

Station  :  BADDECK 


Prov.  :  H.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

DT« 

acciani 

lées 

d'ensemencenent 

récolte  estimée 

à 

la  récolte 

eatlmée 

(Bols/Jour) 

(nols/Jour) 

0  «C 

-1  -C 

-2  'C 

0  «C 

-1  «C 

-2  'C 

1956 

5/29 

10/10 

10/10 

11/23 

2336 

2336 

2639 

1957 

5/26 

10/10 

10/10 

11/13 

2536 

2536 

2734 

1958 

5/30 

10/10 

10/10 

11/25 

2312 

2312 

2416 

1959 

5/26 

10/10 

10/10 

10/23 

2554 

2554 

2610 

1960 

5/22 

10/10 

10/10 

11/25 

2512 

2512 

2642 

1961 

6/04 

10/10 

10/10 

11/11 

2518 

2518 

2698 

1962 

5/25 

10/10 

10/10 

10/31 

2114 

2114 

2219 

1963 

5/26 

10/10 

10/10 

11/21 

2191 

2191 

2424 

1964 

5/26 

10/02 

10/10 

10/27 

1998 

2059 

2144 

1965 

5/25 

9/29 

10/01 

11/02 

2222 

2227 

2426 

1966 

5/27 

10/10 

10/10 

11/01 

2394 

2394 

2539 

1967 

5/30 

10/10 

10/10 

11/07 

2590 

2590 

2797 

1968 

5/25 

10/10 

10/10 

11/07 

2367 

2367 

2546 

1969 

5/25 

10/07 

10/10 

10/20 

2287 

2320 

2403 

1970 

5/26 

10/10 

10/10 

11/09 

2424 

2424 

2625 

1971 

5/26 

9/29 

10/10 

10/20 

2351 

2453 

2537 

1972 

5/30 

10/05 

10/05 

10/22 

2368 

2368 

2484 

1973 

5/29 

10/10 

10/10 

10/25 

2498 

2498 

2568 

1974 

5/25 

9/25 

10/10 

10/14 

2104 

2246 

2253 

1975 

5/26 

10/10 

10/10 

10/11 

2559 

2559 

2559 

1976 

5/31 

10/10 

10/10 

10/28 

2497 

2497 

2568 

1977 

5/26 

10/10 

10/10 

11/08 

2312 

2312 

2476 

1978 

5/25 

10/10 

10/10 

10/31 

2297 

2297 

2397 

1979 

5/30 

10/10 

10/10 

10/20 

2441 

2441 

2458 

1980 

5/28 

9/30 

10/10 

11/03 

2136 

2244 

2319 

1981 

5/29 

10/10 

10/10 

10/30 

2373 

2373 

2495 

1982 

5/26 

10/08 

10/08 

10/08 

2224 

2224 

2224 

1983 

5/27 

10/10 

10/10 

11/01 

2430 

2430 

2536 

1984 

5/28 

10/06 

10/06 

10/27 

2476 

2476 

2596 

1985 

5/30 

10/10 

10/10 

10/24 

2434 

2434 

2488 

27 


Annexe   1    (suite) 


COLLEGEVILLE 


H.-É. 


Année 

Date 

D*te  de 

DTM 

■CC1BU 

lées 

d ' enseffiencement 

réco 

Ite  estlnée 

à 

1*  réco 

Ite 

estimée 

(Bols/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/28 

9/11 

9/22 

9/22 

1853 

2010 

2010 

1957 

5/25 

10/10 

10/10 

10/29 

2367 

2367 

2493 

1958 

5/28 

9/21 

9/21 

10/15 

2068 

2068 

2325 

1959 

5/26 

9/14 

9/14 

10/17 

2078 

2078 

2425 

1960 

5/23 

9/17 

9/17 

9/17 

2242 

2242 

2242 

1961 

5/28 

9/18 

10/10 

10/17 

2255 

2659 

2747 

1962 

5/25 

9/24 

9/24 

9/24 

2059 

2059 

20S9 

1963 

5/26 

8/28 

9/15 

9/15 

1662 

1931 

1931 

1964 

5/27 

9/14 

9/14 

10/23 

1894 

1894 

2269 

1965 

5/25 

9/01 

9/01 

9/29 

1777 

1777 

2179 

1966 

5/26 

9/13 

9/13 

9/21 

2079 

2079 

2176 

1967 

6/02 

9/20 

9/20 

10/08 

2327 

2327 

2S6S 

1968 

5/28 

8/20 

10/08 

10/08 

1528 

2345 

2345 

1969 

5/25 

9/14 

9/20 

10/07 

2055 

2129 

2332 

1970 

5/27 

9/15 

10/10 

11/01 

2160 

2419 

2579 

1971 

5/29 

9/27 

9/27 

9/27 

2277 

2277 

2277 

1972 

6/01 

9/21 

9/21 

9/21 

2121 

2121 

2121 

1973 

5/26 

9/18 

9/18 

9/25 

2236 

2236 

2301 

1974 

5/25 

9/19 

9/19 

9/25 

2057 

2057 

2136 

1975 

5/26 

9/16 

9/19 

10/10 

2217 

2251 

2516 

1976 

5/28 

9/26 

10/01 

10/13 

2405 

2455 

2594 

1977 

5/25 

9/21 

10/09 

10/09 

2131 

2299 

2299 

1978 

5/24 

9/15 

9/18 

10/31 

2092 

2131 

2455 

1979 

5/30 

9/24 

9/24 

10/18 

2243 

2243 

2428 

1980 

5/29 

9/17 

9/25 

9/25 

1968 

2071 

2071 

1981 

5/30 

9/27 

10/10 

10/13 

2184 

2279 

2280 

1982 

5/27 

9/09 

10/04 

10/08 

1827 

2202 

2226 

1983 

6/03 

9/16 

10/10 

10/11 

2084 

2437 

2446 

1984 

6/01 

9/18 

9/28 

10/06 

2248 

2369 

2415 

1985 

6/01 

9/23 

10/10 

10/14 

2098 

2349 

2363 

St»tlon  :  DIGBY  PEIM  POINT 


H.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

OTH 

acctani 

léea 

d ' ensemencement 

récolte  eatl 

■ée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(Boia/Jour 

) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  «c 

-2  «c 

0  'C 

-1  «C 

-2  'C 

1956 

5/27 

10/10 

10/10 

10/26 

2353 

2353 

2498 

1957 

5/20 

10/10 

10/10 

11/12 

2687 

2687 

2976 

1958 

5/23 

10/10 

10/10 

10/20 

2572 

2572 

2630 

1959 

5/20 

10/10 

10/10 

10/22 

2765 

2765 

2818 

1960 

5/18 

10/10 

10/10 

10/14 

2775 

2775 

2798 

1961 

5/23 

10/10 

10/10 

11/12 

2764 

2764 

2990 

1962 

5/19 

10/10 

10/10 

11/21 

2448 

2448 

2593 

1963 

5/22 

10/02 

10/10 

10/10 

2322 

2390 

2390 

1964 

5/19 

9/20 

10/10 

11/19 

2043 

2264 

2409 

1965 

5/19 

10/10 

10/10 

11/02 

2234 

2234 

2360 

1966 

5/24 

10/10 

10/10 

11/16 

2223 

2223 

2444 

1967 

5/24 

10/10 

10/10 

11/11 

2240 

2240 

2454 

1968 

5/22 

10/10 

10/10 

11/27 

2252 

2252 

2466 

1969 

5/24 

10/10 

10/10 

11/22 

2362 

2362 

2590 

1970 

5/22 

10/10 

10/10 

12/01 

2459 

2459 

2682 

1971 

5/24 

10/10 

10/10 

11/09 

2481 

2481 

2745 

1972 

5/26 

10/10 

10/10 

10/22 

2384 

2384 

2411 

1973 

5/25 

10/10 

10/10 

11/07 

2406 

2406 

2532 

1974 

5/23 

10/10 

10/10 

11/26 

2242 

2242 

2383 

1975 

5/21 

10/10 

10/10 

11/01 

2327 

2327 

2449 

1976 

5/27 

10/10 

10/10 

11/30 

2538 

2538 

2649 

1977 

5/23 

10/10 

10/10 

11/28 

2315 

2315 

2544 

1978 

5/22 

10/10 

10/10 

10/30 

2282 

2282 

2419 

1979 

6/02 

10/10 

10/10 

11/17 

2323 

2323 

2S34 

1980 

5/22 

10/10 

10/10 

11/20 

2322 

2322 

2447 

1981 

5/23 

10/10 

10/10 

11/13 

2283 

2283 

2417 

1982 

5/21 

10/10 

10/10 

11/16 

2270 

2270 

2527 

1983 

5/27 

10/10 

10/10 

12/01 

2535 

2535 

2732 

1984 

5/23 

10/10 

10/10 

11/04 

2545 

2545 

2704 

28 


Annexe   1    (suite) 


Station   :   GREENWOOO  A 


H.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

tJIM 

■ccuBulées 

d'ensemencenent 

récolte  eatinée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(Bois/Jour) 

(mois/jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  «C 

-1  «C 

-2  -C 

1956 

5/21 

9/22 

9/22 

9/27 

2225 

2225 

2243 

1957 

5/15 

10/10 

10/10 

10/22 

2661 

2661 

2769 

1958 

5/17 

10/03 

10/04 

10/16 

2592 

2598 

2698 

1959 

5/16 

10/10 

10/10 

10/15 

2886 

2886 

2927 

1960 

5 '13 

10/10 

10/10 

10/14 

2945 

2945 

2960 

1961 

5.  19 

10/10 

10/10 

11/11 

2878 

2878 

3092 

1962 

5/15 

10/10 

10/10 

11/03 

2486 

2486 

2594 

1963 

5/17 

9/13 

9/29 

10/09 

2273 

2449 

2558 

196A 

5/15 

9/17 

9/20 

9/29 

2157 

2180 

2307 

1965 

5/15 

9/13 

9/19 

9/30 

2131 

2206 

2370 

1966 

5/17 

9/13 

9/21 

10/29 

2252 

2352 

2661 

1967 

5/20 

9/11 

9/12 

10/07 

2282 

2286 

2651 

1968 

5/16 

10/10 

10/10 

11/04 

2539 

2539 

2750 

1969 

5/20 

9/19 

9/20 

10/16 

2349 

2355 

2675 

1970 

5/17 

10/10 

10/10 

10/20 

2721 

2721 

2852 

1971 

5/23 

9/27 

9/27 

9/28 

2474 

2474 

2478 

1972 

5/19 

9/21 

10/10 

10/11 

2431 

2666 

2666 

1973 

5/16 

9/18 

9/22 

10/09 

2591 

2629 

2803 

1974 

5/18 

9/19 

9/25 

9/25 

2192 

2269 

2269 

1975 

5/16 

10/05 

10/05 

10/09 

2653 

2653 

2670 

1976 

5/18 

9/25 

10/01 

10/13 

2520 

2576 

2726 

1977 

5/19 

9/24 

9/25 

10/23 

2379 

2385 

2636 

1978 

5/14 

9/14 

9/14 

9/27 

2323 

2323 

2466 

1979 

5/23 

9/24 

9/25 

10/17 

2405 

2414 

2620 

1980 

5/15 

9/25 

9/25 

10/11 

2380 

2380 

2559 

1981 

5/17 

10/10 

10/10 

10/12 

2532 

2532 

2533 

1982 

5/16 

10/10 

10/10 

10/12 

2557 

2557 

2562 

1983 

5/26 

10/10 

10/10 

10/11 

2670 

2670 

2676 

1984 

5/18 

10/06 

10/07 

10  13 

2722 

2722 

2768 

1985 

5/23 

10/10 

10/10 

10  12 

2574 

2574 

2590 

Station    :   KZITrvILLE  CDA 


R.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

OTM 

•ccumu 

lées 

d ' ensemencefflent 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  -C 

0  -C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/15 

9/22 

9/22 

9/27 

2243 

2243 

2266 

1957 

5/16 

10/10 

10/10 

10/22 

2601 

2601 

2716 

1958 

5/16 

10/03 

10/04 

10/16 

2567 

2574 

2675 

1959 

5/16 

10/10 

10/10 

10/19 

2795 

2795 

2851 

1960 

5/14 

10/10 

10/10 

10/22 

2856 

2856 

2921 

1961 

5/22 

10/10 

10/10 

11/11 

2837 

2837 

3052 

1962 

5/15 

10/10 

10/10 

11/18 

2539 

2539 

2691 

1963 

5/16 

10/02 

10/10 

10/10 

2557 

2644 

2644 

1964 

5/16 

9/29 

10/10 

11/01 

2424 

2508 

2648 

1965 

5/16 

9/19 

10/01 

10/18 

2318 

2488 

2604 

1966 

5/18 

10/10 

10/10 

10/31 

2668 

2668 

2820 

1967 

5/23 

10/07 

10/08 

10/08 

2729 

2729 

2729 

1968 

5/16 

10/10 

10/10 

11/05 

2655 

2655 

2873 

1969 

5/17 

9/20 

10/10 

10/24 

2493 

2739 

2835 

1970 

5/17 

10/10 

10/10 

10/28 

2800 

2800 

2983 

1971 

5/27 

9/28 

10/04 

10/20 

2517 

2585 

2750 

1972 

5/19 

10/10 

10/10 

10/14 

2774 

2774 

2790 

1973 

5/17 

9/25 

10/10 

10/29 

2667 

2822 

2925 

1974 

5/17 

9/25 

9/25 

10/14 

2366 

2366 

2533 

1975 

5/16 

9/16 

10/06 

10/10 

2458 

2757 

2771 

1976 

5/17 

10/10 

10/10 

10/20 

2818 

2818 

2864 

1977 

5/20 

10/10 

10/10 

10/24 

26S2 

2652 

2735 

1978 

5/14 

9/14 

9/27 

10/11 

2402 

2543 

2673 

1979 

5/23 

9/24 

10/10 

10/17 

2452 

2657 

2666 

1980 

5/15 

9/25 

9/29 

10/16 

2425 

2457 

2625 

1981 

5/20 

10/10 

10/10 

10/13 

2640 

2640 

2641 

1982 

5/16 

10/10 

10/10 

10/23 

2604 

2604 

2680 

1983 

5/23 

10/10 

10/10 

10/23 

2808 

2808 

2910 

1984 

5/17 

10/07 

10/07 

10/31 

2834 

2834 

3009 

1985 

5/24 

10/10 

10/10 

10/13 

2694 

2694 

2714 
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Annexe  1    (suite) 


Station  :  HETEGHAK  SIVER 


ll.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

UTH 

acctauléea 

d  *  ensesienceaient 

récolte  eat 

iBée 

à 

la  réco 

Ite 

estinée 

(•ois/Jour) 

(■ois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  -C 

-2  -C 

1956 

5/23 

10/10 

10/10 

11/11 

2084 

2084 

2336 

1957 

5/24 

10/10 

10/10 

11/12 

2404 

2404 

2576 

1958 

5/28 

10/10 

10/10 

11/24 

2287 

2287 

2412 

1959 

5/24 

10/10 

10/10 

10/22 

2445 

2445 

2498 

1960 

5/22 

10/10 

10/10 

10/22 

2366 

2366 

2441 

1961 

5/30 

10/10 

10/10 

11/12 

2322 

2322 

2515 

1962 

5/28 

10/10 

10/10 

11/21 

2054 

2054 

2187 

1963 

5/31 

10/10 

10/10 

10/10 

2114 

2114 

2114 

196A 

5/24 

9/29 

10/10 

11/23 

1862 

1932 

2085 

1965 

5/24 

9/28 

10/07 

11/02 

1835 

1867 

2014 

1966 

5/29 

10/10 

10/10 

11/08 

1904 

1904 

2094 

1967 

5/27 

10/08 

10/08 

11/11 

2072 

2072 

2310 

1968 

5/27 

10/10 

10/10 

11/24 

2106 

2106 

2333 

1969 

5/28 

10/02 

10/10 

10/23 

2111 

2196 

2289 

1970 

5/26 

10/10 

10/10 

10/20 

2209 

2209 

2307 

1971 

5/29 

10/04 

10/04 

10/20 

21S9 

2159 

2319 

1972 

6/02 

10/10 

10/10 

10/14 

2124 

2124 

2136 

1973 

5/27 

10/09 

10/10 

11/12 

2312 

2316 

2466 

1974 

5/28 

10/10 

10/10 

10/22 

2065 

2065 

2107 

1975 

5/24 

10/05 

10/10 

11/01 

2139 

2159 

2298 

1976 

5/30 

10/10 

10/10 

11/03 

2322 

2322 

2411 

1977 

5/25 

10/08 

10/10 

11/21 

2070 

2082 

2345 

1978 

5/25 

10/04 

10/04 

10/04 

2053 

2053 

2053 

1979 

6/01 

10/10 

10/10 

11/16 

2239 

2239 

2414 

1980 

5/24 

9/29 

9/29 

10/16 

1987 

1987 

2148 

1981 

5/25 

10/10 

10/10 

11/13 

2186 

2186 

2337 

1982 

5/24 

10/10 

10/10 

10/25 

2092 

2092 

2160 

1983 

6/02 

10/10 

10/10 

10/22 

2294 

2294 

2397 

1984 

5/27 

10/10 

10/10 

11/01 

2308 

2308 

2460 

1985 

6/03 

10/10 

10/10 

10/22 

2117 

2117 

2183 

Station  :  MOUHT  UKIACKE 


Prov.  :  n.-t. 


Année 

Date 

Date  de 

ont 

acciBulées 

d ' ensemenc  ement 

réco 

Ite  eatlmée 

à  : 

La  réco 

Ite 

estimée 

(Bola/Jour) 

(œols/Jour) 

0  «C 

-1  «C 

-2  «C 

0  -c 

-1  -C 

-2  «C 

1956 

5/25 

9/22 

9/27 

9/27 

1970 

1987 

1987 

1957 

5/23 

10/10 

10/10 

10/22 

2296 

2296 

2393 

1958 

5/27 

9/15 

10/03 

10/16 

1932 

2135 

2224 

1959 

5/23 

9/14 

9/14 

10/15 

2104 

2104 

2464 

1960 

5/23 

9/17 

9/17 

9/17 

2179 

2179 

2179 

1961 

5/28 

9/18 

10/01 

11/03 

2112 

2350 

2639 

1962 

5/23 

9/22 

9/22 

10/31 

2022 

2022 

2239 

1963 

5/27 

9/14 

9/15 

10/10 

1977 

1983 

2234 

1964 

5/23 

9/14 

9/20 

10/27 

1871 

1912 

2187 

1965 

5/23 

9/01 

9/12 

10/01 

1756 

1912 

2130 

1966 

5/25 

9/13 

9/13 

10/27 

2029 

2029 

2368 

1967 

5/28 

9/08 

10/08 

10/08 

2029 

2415 

2415 

1968 

5/24 

10/10 

10/10 

11/05 

2379 

2379 

2549 

1969 

5/24 

9/14 

9/20 

9/20 

2035 

2107 

2107 

1970 

5/26 

9/04 

9/30 

10/20 

1871 

2206 

2417 

1971 

6/04 

9/27 

9/27 

9/28 

2140 

2140 

2144 

1972 

5/31 

9/21 

9/21 

10/11 

2127 

2127 

2343 

1973 

5/25 

9/18 

9/22 

9/22 

2275 

2313 

2313 

1974 

5/26 

9/19 

9/19 

9/25 

2049 

2049 

2132 

1975 

5/24 

10/05 

10/05 

10/10 

2404 

2404 

2421 

1976 

5/31 

9/26 

9/29 

9/29 

2266 

2294 

2294 

1977 

5/24 

9/13 

9/25 

10/09 

1946 

2048 

2181 

1978 

5/23 

9/09 

9/11 

9/15 

1937 

1950 

1982 

1979 

5/25 

9/24 

9/24 

10/17 

2279 

2279 

2476 

1980 

5/23 

9/25 

9/25 

9/25 

2104 

2104 

2104 

1981 

5/29 

9/27 

10/10 

10/13 

2222 

2309 

2309 

1982 

5/23 

10/08 

10/08 

10/08 

2290 

2290 

2290 

1983 

5/26 

9/26 

10/10 

10/11 

2338 

2535 

2538 

1984 

5/30 

9/18 

10/05 

10/05 

2212 

2375 

2375 

1985 

5/26 

9/13 

10/10 

10/13 

1986 

2403 

2421 

30 


Annexe  1    (suite) 


Station  :  RAPPAH  CDA 


H.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

n™ 

•ccuBulées 

d'ensemencement 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  récol 

te 

estimée 

(mois/Jour) 

(œols/Jour) 

0  'C 

-1  "C 

-2  'C 

0  'C 

-1  «C 

-2  «C 

1956 

5/23 

9/09 

9/27 

9/27 

1896 

2057 

2057 

1957 

5/22 

10/05 

10/10 

10/22 

2352 

2417 

2515 

1958 

5/22 

9/21 

10/04 

10/16 

2046 

2211 

2300 

1959 

5/22 

9/17 

9/19 

10/15 

2257 

2264 

2609 

1960 

5  19 

9/16 

9/17 

9/17 

2343 

2352 

2352 

1961 

5/28 

9/18 

10/10 

11/03 

2147 

2529 

2658 

1962 

5/21 

9/24 

10/10 

10/26 

2027 

2188 

2254 

1963 

5/24 

9/14 

9/14 

9/14 

2071 

2071 

2071 

1964 

5/22 

9/16 

9/17 

9/29 

1962 

1969 

2110 

1965 

5/21 

9/12 

9/19 

9/19 

1973 

2063 

2063 

1966 

5/24 

9/13 

9/13 

10/04 

2049 

2049 

2251 

1967 

5/31 

9/08 

9/12 

10/08 

2010 

2071 

2447 

1968 

5/21 

10/10 

10/10 

10/11 

2346 

2346 

2353 

1969 

5/24 

9/14 

9/14 

9/20 

2149 

2149 

2220 

1970 

5/22 

9/03 

10/07 

10/28 

2027 

2465 

2659 

1971 

5/26 

9/27 

9/27 

9/28 

2394 

2394 

2400 

1972 

5/24 

9/21 

9/21 

10/11 

2291 

2291 

2489 

1973 

5/24 

9/20 

9/22 

9/22 

2375 

2389 

2389 

1974 

5/23 

9/06 

9/06 

10/09 

1894 

1894 

2329 

1975 

5/23 

9/01 

10/09 

10/10 

1958 

2514 

2514 

1976 

5/23 

9/25 

9/29 

10/01 

2355 

2394 

2414 

1977 

5/25 

9/13 

9/13 

9/25 

2089 

2089 

2201 

1978 

5/20 

8/25 

9/19 

9/20 

1849 

2177 

2184 

1979 

5/27 

9/24 

9/24 

10/19 

2343 

2343 

2557 

1980 

5/22 

9/25 

9/25 

9/25 

2203 

2203 

2203 

1981 

5/25 

10/06 

10/10 

10/13 

2303 

2321 

2321 

1982 

5/22 

8/30 

10/08 

10/08 

1820 

2361 

2361 

1983 

5/31 

9/29 

10/10 

IC'll 

2361 

2514 

2519 

1984 

5/26 

9/23 

10/06 

1C'07 

2400 

2529 

2529 

1985 

5/31 

10/10 

10/10 

10 '13 

2424 

2424 

2436 

Station  :  NORTHEAST  HABGAREE 


H.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

vm 

accuBul 

ées 

d ' ensemencement 

réco 

Ite  estimée 

à  : 

la  récol 

te 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  «C 

0  «c 

-1  "C 

-2  'C 

1956 

6/04 

7/21 

9/10 

9/11 

703 

1562 

1571 

1957 

5/28 

8/23 

8/23 

10/14 

1498 

1498 

2140 

1958 

6/06 

9/10 

9/13 

9/22 

1615 

1651 

1726 

1959 

5/28 

9/17 

9/17 

9/17 

1929 

1929 

1929 

1960 

5/25 

8/05 

9/17 

9/17 

1251 

2051 

2051 

1961 

6/02 

9/08 

9/18 

9/18 

1871 

2052 

2052 

1962 

5/28 

9/24 

9/24 

10/05 

1836 

1836 

1949 

1963 

5/29 

9/15 

9/15 

10/02 

1898 

1898 

2061 

1964 

5/29 

9/14 

9/14 

9/14 

1777 

1777 

1777 

1965 

5/28 

9/01 

9/01 

9/01 

1687 

1687 

1687 

1966 

5/30 

9/04 

9/04 

9/13 

1791 

1791 

1943 

1967 

5/31 

9/12 

9/12 

10/23 

2146 

2146 

2613 

1968 

5/26 

9/16 

9/16 

10/11 

1840 

1840 

2200 

1969 

5/28 

9/15 

9/15 

9/19 

1947 

1947 

2019 

1970 

5/27 

9/15 

9/16 

10/21 

2105 

2116 

2402 

1971 

5/27 

9/06 

9/28 

9/28 

1945 

2289 

2289 

1972 

6/02 

9/13 

9/23 

10/05 

1916 

2018 

2137 

1973 

5/28 

9/18 

9/18 

9/18 

2218 

2218 

2218 

1974 

5/23 

9/10 

9/17 

9/25 

1848 

1964 

2055 

1975 

5/26 

8/30 

9/01 

9/16 

1846 

1868 

2066 

1976 

5/29 

8/19 

8/19 

10/01 

1559 

1559 

2232 

1977 

5/30 

9/09 

9/21 

9/21 

1860 

1967 

1967 

1978 

5/26 

8/26 

8/26 

9/22 

1611 

1611 

1884 

1979 

5/31 

9/24 

9/24 

9/24 

2092 

2092 

2092 

1980 

5/30 

9/17 

9/17 

9/30 

1858 

1858 

1974 

1981 

5/26 

8/26 

8/26 

10/13 

1597 

1597 

2192 

1982 

5/26 

8/05 

8/05 

10/04 

1176 

1176 

2125 

1983 

5/28 

9/17 

9/17 

10/01 

2053 

2053 

2247 

1984 

6/02 

9/18 

9/18 

10/11 

2111 

2111 

2306 

1985 

6/03 

9/16 

9/23 

10/05 

1829 

1941 

2116 

31 


Annexe   1    (suite) 


Station    :    PAKESBOSO 


H.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

UTH 

acciBulées 

d ' enseaenceaent 

récolte  estlBée 

à  : 

la  récolte 

estlnée 

(Bols/Jour) 

(mois/Jour) 

0  «C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-a  'C 

-2  «C 

1956 

5/25 

9/27 

9/27 

9/27 

2037 

2037 

2037 

1957 

5/24 

10/10 

10/10 

10/22 

2481 

2481 

2586 

1958 

5/25 

9/30 

10/07 

10/07 

2094 

2146 

2146 

1959 

5/24 

9/14 

10/10 

10/17 

2023 

2322 

2368 

1960 

5/23 

9/17 

10/10 

10/14 

2160 

2399 

2410 

1961 

5/27 

9/18 

9/18 

10/29 

1944 

1944 

2430 

1962 

5/23 

9/22 

10/10 

10/16 

1S62 

2031 

2046 

1963 

5/27 

9/05 

9/14 

9/14 

1772 

1883 

1883 

1954 

5/24 

9/14 

9/16 

9/20 

1721 

1735 

1760 

1965 

5/23 

8/31 

9/01 

9/19 

1632 

1640 

1868 

1966 

5/26 

9/04 

9/13 

9/21 

1698 

1823 

1914 

1967 

5/29 

9/07 

9/08 

9/12 

1862 

1871 

1919 

1968 

5/23 

8/12 

10/07 

10/11 

1304 

2187 

2216 

1959 

5/26 

9/14 

9/14 

10/23 

1986 

1986 

2365 

1970 

5/26 

9/03 

10/10 

10/20 

1808 

2272 

2378 

1971 

5/28 

9/27 

9/27 

9/28 

2135 

2135 

2141 

1972 

5/28 

9/21 

9/21 

10/11 

2088 

2088 

2289 

1973 

5/25 

9/22 

9/22 

9/22 

2282 

2282 

2282 

1974 

5/23 

9/19 

9/19 

10/09 

1969 

1969 

2187 

1975 

5/23 

10/05 

10/10 

10/10 

2329 

2349 

2349 

1976 

5/26 

9/29 

9/29 

10/20 

2306 

2306 

2502 

1977 

5/25 

9/13 

10/09 

10/24 

1989 

2254 

2329 

1978 

5/23 

9/14 

9/14 

9/30 

2022 

2022 

2185 

1979 

6/01 

9/24 

10/10 

10/17 

2150 

2346 

2360 

1980 

5/24 

9/25 

9/25 

10/11 

2094 

2094 

2254 

1981 

5/25 

9/27 

10/10 

10/13 

2226 

2323 

2324 

1982 

5/23 

10/08 

10/08 

10/08 

2269 

2269 

2269 

1983 

6/02 

10/08 

10/10 

10/11 

2411 

2425 

2430 

1984 

5/26 

9/27 

10/06 

10/07 

2371 

2424 

2424 

1985 

5/29 

9/12 

10/10 

10/13 

1921 

2335 

2349 

Station   :   ST  HABGARET'S  BAT 


H.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

UTH 

acctBuléea 

d  '  ensenencejDent 

réco 

Ite  eitiaée 

à  : 

La  réco 

Ite 

estimée 

(Bois/jour) 

(■ois/jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1955 

5/28 

9/22 

9/22 

9/27 

1899 

1S99 

1929 

1957 

5/25 

10/10 

10/10 

10/22 

2241 

2241 

2349 

1958 

5/30 

10/07 

10/07 

10/07 

2208 

2208 

2208 

1959 

5/25 

9/14 

10/10 

10/20 

2075 

2433 

2492 

1960 

5/27 

10/02 

10/02 

10/14 

2295 

2295 

2374 

1961 

5/30 

10/06 

10/10 

10/29 

2313 

2370 

2516 

1962 

5/26 

9/22 

9/22 

10/30 

2003 

2003 

2270 

1963 

5/29 

9/25 

10/02 

10/10 

1935 

2001 

2075 

1954 

5/25 

9/16 

10/10 

10/12 

1789 

2018 

2035 

1955 

5/25 

8/31 

9/28 

9/28 

1612 

1997 

1997 

1955 

5/28 

9/21 

10/04 

10/27 

1964 

2089 

2237 

1967 

5/31 

9/12 

10/08 

10/08 

1898 

2258 

2258 

1968 

5/27 

10/10 

10/10 

10/31 

2332 

2332 

2530 

1969 

5/26 

9/21 

9/21 

10/16 

2129 

2129 

2417 

1970 

5/27 

10/07 

10/10 

10/20 

2278 

2315 

2428 

1971 

6/08 

9/27 

9/27 

9/28 

2076 

2076 

2081 

1972 

5/01 

9/23 

10/10 

10/11 

2080 

2279 

2279 

1973 

5/26 

9/22 

9/22 

10/18 

2182 

2182 

2407 

1974 

5/28 

10/01 

10/10 

10/12 

2154 

2224 

2227 

1975 

5/25 

10/05 

10/05 

10/09 

2339 

2339 

2353 

1976 

5/28 

9/29 

9/29 

10/20 

2337 

2337 

2524 

1977 

5/26 

10/10 

10/10 

10/24 

2219 

2219 

2308 

1978 

5/25 

9/14 

9/14 

9/30 

1959 

1959 

2120 

1979 

5/29 

9/24 

10/10 

10/17 

2132 

2345 

2353 

1980 

5/25 

9/25 

9/29 

9/29 

2044 

2075 

2075 

1981 

5/30 

10/06 

10/10 

10/13 

2217 

2244 

2249 

1982 

5/25 

10/04 

10/05 

10/05 

2129 

2137 

2137 

1983 

5/29 

10/10 

10/10 

10/11 

2491 

2491 

2498 

1984 

6/01 

9/22 

9/22 

10/06 

2207 

2207 

2338 

1985 

5/28 

9/12 

10/10 

10/13 

1898 

2314 

2332 

32 


Annexe  1    (suite) 


Stïtlon  :  SYDNEY  A 


Année 

Date 

Date  de 

UTM 

acciau 

lées 

d ' ensemencement 

réco 

Ite  estlBée 

à  : 

la  réco 

Ite 

estimée 

(■ois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  "C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

6/06 

10/10 

10/10 

11/10 

1974 

1974 

2158 

1957 

6/02 

10/10 

10/10 

10/30 

2241 

2241 

2357 

1958 

6/08 

10/03 

10/10 

10/15 

2077 

2128 

2159 

1959 

6/01 

10/10 

10/10 

10/22 

2245 

2245 

2292 

1960 

5/29 

10/10 

10/10 

11/07 

2470 

2470 

2548 

1961 

6/0! 

10/10 

10/10 

11/10 

2454 

2454 

2676 

1962 

6/0. 

10/06 

10/10 

10/30 

1860 

1887 

1954 

1963 

6/01 

10/10 

10/10 

11/21 

2072 

2072 

2300 

1964 

5/02 

10/10 

10/10 

10/26 

1835 

1835 

1919 

1965 

6/02 

9/30 

10/07 

10/08 

2031 

2054 

2054 

1966 

6/02 

10/10 

10/10 

10/31 

2195 

2195 

2326 

1967 

6/15 

10/10 

10/10 

11/07 

2397 

2397 

2637 

1968 

6/03 

10/10 

10/10 

11/06 

2138 

2138 

2264 

1969 

6/02 

10/10 

10/10 

10/20 

2216 

2216 

2294 

1970 

6/01 

10/10 

10/10 

11/08 

2209 

2209 

2370 

1971 

6/02 

9/28 

9/29 

10/18 

2126 

2131 

2284 

1972 

6/03 

10/04 

10/10 

10/18 

2155 

2223 

2248 

1973 

6/06 

10/10 

10/10 

10/23 

2230 

2230 

2271 

1974 

6/02 

10/10 

10/10 

10/14 

2016 

2016 

2022 

1975 

6/03 

10/10 

10/10 

10/10 

2231 

2231 

2231 

1976 

6/04 

10/10 

10/10 

10/27 

2288 

2288 

2344 

1977 

6/02 

10/09 

10/10 

11/08 

2084 

2087 

2227 

1978 

6/01 

10/04 

10/10 

10/19 

2073 

2130 

2181 

1979 

6/04 

10/10 

10/10 

10/20 

2231 

2231 

2253 

1980 

6/04 

10/10 

10/10 

11/03 

2031 

2031 

2092 

1981 

6/09 

10/10 

10/10 

10/29 

2057 

2057 

2157 

1982 

6/06 

10/07 

10/08 

10/24 

1987 

1987 

2045 

1983 

6/05 

10/10 

10/10 

11/10 

2299 

2299 

2422 

1984 

6/03 

10/05 

10/05 

10/27 

2255 

2255 

2341 

1985 

6/05 

10/10 

10/10 

11/14 

2148 

2148 

2216 

Prov.  :  B.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

vm 

accmu 

lées 

d'ensemencement 

récolte  estimée 

à  : 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  «C 

-1  -C 

-2  «C 

0  'C 

-1  'C 

-2  «C 

1956 

5/24 

9/10 

9/22 

9/22 

1936 

2089 

2089 

1957 

5/22 

9/29 

10/10 

10/22 

2330 

2456 

2567 

1958 

5/25 

9/21 

9/30 

10/16 

2161 

2271 

2412 

1959 

5/22 

9/14 

9/19 

9/19 

2265 

2286 

2286 

1960 

5/18 

9/17 

10/10 

10/14 

2404 

2668 

2676 

1961 

5/28 

9/18 

9/18 

10/17 

2119 

2119 

2580 

1962 

5/24 

9/22 

10/10 

10/30 

1953 

2120 

2189 

1963 

5/25 

9/14 

9/15 

9/25 

1959 

1966 

2071 

1964 

5/26 

9/14 

9/20 

10/02 

1799 

1841 

1981 

1965 

5/24 

9/01 

9/01 

9/01 

1724 

1724 

1724 

1966 

5/26 

9/12 

9/13 

9/21 

1962 

1969 

2060 

1967 

6/01 

9/08 

9/12 

10/07 

2069 

2119 

2465 

1968 

5/24 

10/06 

10/10 

11/02 

2288 

2308 

2463 

1969 

5/25 

9/14 

9/14 

9/20 

2066 

2066 

2142 

1970 

5/26 

9/30 

10/10 

10/20 

2262 

2381 

2502 

1971 

6/01 

9/26 

9/26 

9/27 

2179 

2179 

2186 

1972 

5/28 

9/20 

9/21 

10/11 

2218 

2226 

2443 

1973 

5/25 

9/22 

9/22 

9/22 

2351 

2351 

2351 

1974 

5/26 

9/19 

9/25 

9/25 

2034 

2112 

2112 

1975 

5/25 

9/19 

10/09 

10/09 

2194 

2447 

2447 

1976 

5/28 

9/26 

10/01 

10/19 

2296 

2340 

2505 

1977 

5/26 

9/13 

10/09 

10/24 

1952 

2208 

2283 

1978 

5/24 

8/25 

9/15 

9/19 

1754 

2025 

2067 

1979 

5/30 

9/24 

9/24 

10/17 

2187 

2187 

2381 

1980 

5/25 

9/24 

9/24 

10/11 

2065 

2065 

2209 

1981 

5/27 

9/27 

10/10 

10/13 

2225 

2309 

2309 

1982 

5/24 

10/04 

10/07 

10/07 

2221 

2245 

2245 

1983 

5/31 

10/10 

10/10 

10/11 

2421 

2421 

2425 

1984 

5/28 

9/23 

10/06 

10/07 

2331 

2434 

2434 

1985 

5/28 

10/08 

10/10 

10/13 

2250 

2265 

2276 
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Annexe  1    (suite) 


Ststion  :  UPPEE  STEWIACKE 


M.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

irm 

acciBuléea 

d ' enseoencesent 

réco 

Ite  eatlaée 

à  : 

la  récolte 

estimée 

(■ois/Jour) 

(Bois/Jour) 

0  «C 

-1  «C 

-2  -C 

0  'C 

-1  -C 

-2  -C 

1956 

5/24 

9/10 

9/10 

9/22 

1772 

1772 

1916 

1957 

5/22 

7/19 

9/19 

9/29 

933 

1975 

2134 

1958 

5/28 

8/03 

8/03 

10/07 

1144 

1144 

2186 

1959 

5/22 

9/14 

9/14 

9/15 

2155 

2155 

21SS 

1960 

5/19 

9/06 

9/17 

9/17 

2089 

2293 

2293 

1961 

5/26 

9/18 

9/18 

9/18 

2207 

2207 

2207 

1962 

5/22 

9/22 

9/22 

10/16 

2095 

2095 

2291 

1963 

5/25 

9/05 

9/14 

9/15 

1925 

2078 

2086 

1964 

5/23 

9/14 

9/17 

9/29 

1966 

1991 

2138 

1965 

5/22 

8/31 

9/01 

9/19 

1856 

1865 

2125 

1966 

5/24 

9/04 

9/13 

9/13 

1936 

2079 

2079 

1967 

5/30 

9/01 

9/01 

10/08 

2040 

2040 

2564 

1968 

5/23 

8/12 

10/06 

10/31 

1440 

2401 

2609 

1969 

5/23 

9/14 

9/15 

9/20 

2174 

2182 

2255 

1970 

5/25 

9/30 

10/10 

10/20 

2387 

2512 

2650 

1971 

5/29 

9/06 

9/26 

9/27 

1982 

2342 

2350 

1972 

5/28 

9/21 

9/21 

9/21 

2252 

2252 

2252 

1973 

5/23 

9/18 

9/22 

9/22 

2357 

2406 

2406 

1974 

5/2A 

9/19 

9/25 

9/25 

2099 

2185 

2185 

1975 

5/23 

9/16 

9/16 

10/06 

2177 

2177 

2483 

1976 

5/24 

9/26 

9/26 

9/29 

2404 

2404 

2441 

1977 

5/23 

9/12 

9/12 

10/24 

2109 

2109 

2529 

1978 

5/21 

8/25 

8/25 

9/15 

1849 

1849 

2153 

1979 

5/27 

9/19 

9/24 

10/17 

2330 

2380 

2623 

1980 

5/24 

9/25 

9/25 

9/25 

2181 

2181 

2181 

1981 

5/26 

8/26 

9/27 

10/12 

1833 

2377 

2485 

1982 

5/23 

8/30 

10/06 

10/08 

1836 

2395 

2411 

1983 

5/28 

9/16 

9/16 

10/11 

2201 

2201 

2570 

1984 

5/26 

9/17 

9/17 

10/06 

2354 

2354 

2552 

1985 

5/26 

9/12 

10/08 

10/14 

2011 

2399 

2427 

Station  :  YARMOUTH  A 


Année 

Date 

Date  de 

OTH 

acciBuléea 

d ' ensemencement 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(■ola/Jour) 

(mois/Jour) 

0  «C 

-1  'C 

-2  'C 

0  "C 

-1  «C 

-2  «C 

1956 

5/28 

10/10 

10/10 

10/26 

2067 

2067 

2177 

1957 

5/26 

10/10 

10/10 

11/26 

2252 

2252 

2501 

1958 

5/30 

10/10 

10/10 

11/25 

2081 

2081 

2204 

1959 

5/24 

10/10 

10/10 

10/22 

2326 

2326 

2385 

1960 

5/27 

10/10 

10/10 

11/08 

2348 

2348 

2495 

1961 

5/27 

10/10 

10/10 

11/11 

2291 

2291 

2485 

1962 

5/24 

10/10 

10/10 

11/19 

2082 

2082 

2205 

1963 

5/28 

10/09 

10/10 

11/21 

2100 

2100 

2329 

1964 

5/24 

10/10 

10/10 

11/03 

1910 

1910 

2037 

1965 

5/24 

10/07 

10/07 

10/07 

1899 

1899 

1899 

1966 

5/30 

10/10 

10/10 

11/16 

1968 

1968 

2159 

1967 

5/28 

10/07 

10/10 

11/11 

2144 

2157 

2353 

1968 

5/27 

10/10 

10/10 

11/23 

2235 

2235 

2461 

1969 

5/26 

10/10 

10/10 

11/01 

2340 

2340 

2470 

1970 

5/25 

10/10 

10/10 

11/09 

2297 

2297 

2476 

1971 

5/27 

10/04 

10/10 

11/06 

2243 

2306 

2539 

1972 

5/30 

10/10 

10/10 

10/20 

2249 

2249 

2278 

1973 

5/26 

10/10 

10/10 

11/11 

2337 

2337 

2483 

1974 

5/28 

10/10 

10/10 

10/19 

2130 

2130 

2169 

1975 

5/24 

10/08 

10/09 

10/31 

2225 

2231 

2377 

1976 

5/30 

10/10 

10/10 

11/03 

2302 

2302 

2384 

1977 

5/24 

10/10 

10/10 

11/27 

2134 

2134 

2367 

1978 

5/24 

10/10 

10/10 

10/11 

2131 

2131 

2136 

1979 

5/29 

10/10 

10/10 

11/16 

2334 

2334 

2514 

1980 

5/24 

9/29 

9/29 

9/29 

2081 

2081 

2081 

1981 

5/26 

10/10 

10/10 

10/31 

2254 

2254 

2377 

1982 

5/24 

10/10 

10/10 

10/24 

2191 

2191 

2268 

1983 

5/31 

10/10 

10/10 

10/22 

2343 

2343 

2434 

1984 

5/30 

10/10 

10/10 

11/03 

2277 

2277 

2462 

1985 

5/30 

10/10 

10/10 

10/30 

2271 

2271 

2379 
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Annexe  1    (suite) 


Stitlon  :  ALLISTOR  CDA  EPF 


Prov.    :    Î.-P.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

UTB 

accmu 

lées 

d'enseœencement 

réco 

Ite  «stlnée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(■ois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  -C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/28 

9/27 

10/10 

10/26 

2061 

2187 

2306 

1957 

5/25 

10/10 

10/10 

10/29 

2411 

2411 

2561 

1958 

5/24 

10/10 

10/10 

10/22 

2308 

2308 

2358 

1959 

5/23 

10/10 

10/10 

10/19 

2466 

2466 

2514 

1960 

1  21 

10/10 

10/10 

10/22 

2511 

2511 

2549 

1961 

5  27 

10/10 

10/10 

11/11 

2652 

2652 

2829 

1962 

5  23 

10/10 

10/10 

10/31 

2190 

2190 

2264 

1963 

5/26 

10/10 

10/10 

11/20 

2292 

2292 

2511 

1964 

5/24 

10/10 

10/10 

11/15 

2178 

2178 

2275 

1965 

5/23 

10/01 

10/07 

10/18 

2263 

2288 

2372 

1966 

5/26 

10/10 

10/10 

10/31 

2391 

2391 

2519 

1967 

5/31 

10/10 

10/10 

11/07 

2594 

2594 

2828 

1968 

5/25 

10/10 

10/10 

11/10 

2414 

2414 

2579 

1969 

5/24 

10/10 

10/10 

10/23 

2380 

2380 

2460 

1970 

5/24 

10/10 

10/10 

11/07 

2466 

2466 

2628 

1971 

6/01 

9/28 

10/10 

10/20 

2310 

2400 

2489 

1972 

5/29 

10/05 

10/10 

10/22 

2466 

2539 

2567 

1973 

5/25 

10/10 

10/10 

11/06 

2613 

2613 

2703 

1974 

5/26 

9/24 

10/10 

10/14 

2257 

2417 

2425 

1975 

5/26 

10/10 

10/10 

10/11 

2599 

2599 

2599 

1976 

5/25 

10/10 

10/10 

10/25 

2671 

2671 

2744 

1977 

5/24 

10/08 

10/10 

11/08 

2470 

2481 

2616 

1978 

5/22 

10/04 

10/04 

10/31 

2416 

2416 

2589 

1979 

5/26 

10/10 

10/10 

11/05 

2529 

2529 

2661 

1980 

5/24 

9/25 

10/10 

10/16 

2115 

2233 

2257 

1981 

5/24 

10/10 

10/10 

10/25 

2364 

2364 

2459 

Station    :    CHARLOTTETOVffll  CDA 


Î.-P.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

UIM 

accuDU 

lées 

d ' ensemencement 

réco 

Ite  estimée 

à 

la  réco 

Ite 

estimée 

(mois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  «C 

1956 

5/25 

10/10 

10/10 

10/26 

2337 

2337 

2463 

1957 

5/24 

10/10 

10/10 

10/29 

2557 

2557 

2681 

1958 

5/22 

10/10 

10/10 

10/22 

2529 

2529 

2578 

1959 

5/22 

10/10 

10/10 

10/22 

2692 

2692 

2745 

1960 

5/20 

10/10 

10/10 

10/22 

2832 

2832 

2867 

1961 

5/26 

10/10 

10/10 

11/11 

2738 

2738 

2915 

1962 

5/22 

10/10 

10/10 

11/08 

2229 

2229 

2318 

1963 

5/25 

10/10 

10/10 

10/10 

2358 

2358 

2358 

1964 

5/23 

10/02 

10/10 

10/30 

2243 

2300 

2385 

1965 

5/22 

10/01 

10/01 

10/08 

2335 

2335 

2367 

1966 

5/24 

10/10 

10/10 

10/31 

2545 

2545 

2672 

1967 

6/01 

10/10 

10/10 

11/07 

2688 

2688 

2918 

1968 

5/22 

10/10 

10/10 

11/06 

2453 

2453 

2596 

1969 

5/23 

10/10 

10/10 

10/20 

2514 

2514 

2591 

1970 

5/25 

10/10 

10/10 

11/09 

2526 

2526 

2697 

1971 

5/29 

9/28 

10/10 

10/20 

2353 

2462 

2546 

1972 

5/28 

10/10 

10/10 

10/19 

2561 

2561 

2584 

1973 

5/25 

10/10 

10/10 

10/29 

2641 

2641 

2704 

1974 

5/23 

10/09 

10/10 

10/14 

2445 

2445 

2452 

1975 

5/23 

10/10 

10/10 

11/01 

2692 

2692 

2786 

1976 

5/26 

9/29 

10/10 

10/28 

2550 

2677 

2732 

1977 

5/25 

10/08 

10/10 

11/08 

2424 

2433 

2562 

1978 

5/22 

10/10 

10/10 

10/25 

2491 

2491 

2586 

1979 

5/27 

10/10 

10/10 

11/17 

2622 

2622 

2750 

1980 

5/23 

10/10 

10/10 

10/16 

2301 

2301 

2322 

1981 

5/23 

10/10 

10/10 

10/30 

2534 

2534 

2634 

1982 

5/23 

10/08 

10/08 

10/08 

2375 

2375 

2375 

1983 

6/07 

10/10 

10/10 

11/14 

2530 

2530 

2667 

1984 

5/27 

10/05 

10/10 

10/13 

2553 

2569 

2584 

1985 

5/29 

10/10 

10/10 

10/30 

2564 

2564 

2647 
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Annexe   1    (suite) 


SUMKEKSIDE  A 


Î.-P.-É. 


Année 

Date 

Date  de 

xm 

•cciauléea 

d  '  easeaienceflient 

réco 

Ite  eitlnée 

k 

la  récolte 

estimée 

(■ois/Jour) 

(mois/Jour) 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

0  'C 

-1  'C 

-2  'C 

1956 

5/27 

10/10 

10/10 

10/26 

2300 

2300 

2417 

1957 

5/25 

10/10 

10/10 

10/28 

2519 

2519 

2650 

1958 

5/24 

10/10 

10/10 

10/22 

2453 

2453 

2498 

1959 

5/24 

10/10 

10/10 

10/22 

2592 

2592 

2640 

1960 

5/21 

10/10 

10/10 

10/22 

2744 

2744 

2777 

1961 

5/29 

10/10 

10/10 

11/11 

2733 

2733 

2891 

1962 

5/23 

10/10 

10/10 

11/21 

2286 

2286 

2389 

1963 

5/23 

10/09 

10/10 

11/20 

2467 

2467 

2698 

1964 

5/24 

10/10 

10/10 

11/14 

2287 

2287 

2374 

1965 

5/22 

10/10 

10/10 

10/29 

2396 

2396 

2486 

1966 

5/24 

10/10 

10/10 

10/31 

2574 

2574 

2691 

1967 

5/29 

10/10 

10/10 

11/07 

2640 

2640 

2852 

1968 

5/22 

10/10 

10/10 

11/15 

2496 

2496 

2639 

1969 

5/23 

10/10 

10/10 

10/20 

2531 

2531 

2604 

1970 

5/24 

10/10 

10/10 

11/08 

2479 

2479 

2642 

1971 

5/29 

10/10 

10/10 

10/20 

2462 

2462 

2533 

1972 

5/27 

10/10 

10/10 

10/13 

2504 

2504 

2513 

1973 

5/24 

10/10 

10/10 

11/05 

2653 

2653 

2740 

1974 

5/22 

10/10 

10/10 

10/19 

2429 

2429 

2452 

1975 

5/24 

10/09 

10/10 

10/31 

2642 

2642 

2727 

1976 

5/23 

10/10 

10/10 

10/28 

2641 

2641 

2686 

1977 

5/24 

10/10 

10/10 

11/15 

2456 

2456 

2604 

1978 

5/22 

10/10 

10/10 

10/24 

2444 

2444 

2527 

1979 

5/28 

10/10 

10/10 

11/17 

2574 

2574 

2707 

1980 

5/23 

9/29 

10/10 

11/03 

2269 

2351 

2397 

1981 

5/23 

10/10 

10/10 

10/31 

2519 

2519 

2619 

1982 

5/24 

10/10 

10/10 

11/10 

2424 

2424 

2582 

1983 

5/31 

10/10 

10/10 

11/13 

2616 

2616 

2735 

1984 

5/26 

10/05 

10/10 

11/01 

2578 

2591 

2685 

1985 

5/26 

10/10 

10/10 

11/11 

2597 

2597 

2678 
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Annexe  2        Dates  d'ensemencement   et  de  récolte   estimées,   durées  des  saisons 
de  croissance   et  unités   thermiques  du  maïs  accximulées  pour  trois 
critères  de  date  de   récolte  —  Données  provenant  de   37   stations 
dans   les  Maritimes 


Station  :  STATION  EXP.  ACADIA  FOREST 


Prov. 


H.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./j.)   5/21 


5/30   5/26   5/22    5/20   5/18    5/18   5/17 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J, 

.) 

9/09 

8/24 

8/31 

9/05 

9/10 

9/14 

9/17 

9/17 

récolte 

(-l'C) 

(m./J. 

.) 

9/14 

8/29 

8/31 

9/11 

9/15 

9/19 

9/25 

9/27 

(-2'C) 

(m./J. 

.) 

9/22 

9/07 

9/13 

9/14 

9/21 

10/04 

10/07 

10/10 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

110 

92 

100 

105 

111 

116 

119 

121 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

115 

103 

103 

108 

116 

120 

128 

130 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

124 

106 

112 

117 

122 

133 

139 

143 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2074 

1811 

1873 

1985 

2051 

2182 

2246 

2368 

à  la 

(-l'C) 

2141 

1890 

1976 

2028 

2152 

2246 

2339 

;£400 

récolte 

(-2'C) 

2256 

1957 

2033 

2168 

2265 

2390 

2424 

2445 

Station  :  ALIIA 


Prov. 


H.-B. 


Critère 

de 
récolte  unités   noyenne  5 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)   5/29 


6/05   6/03   5/30   5/29    5/26   5/26   5/26 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

10/05 

9/13 

9/21 

10/02 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

10/07 

9/17 

9/30 

10/08 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/19 

9/25 

10/07 

10/13 

10/20 

10/28 

11/01 

11/03 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

128 

109 

114 

123 

131 

135 

136 

136 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

130 

111 

124 

128 

132 

136 

136 

136 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

142 

118 

129 

134 

143 

152 

156 

160 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2134 

1810 

1896 

2006 

2182 

2245 

2295 

2351 

à  la 

(-l'C) 

21S6 

1838 

1927 

2101 

2209 

2245 

2295 

2351 

récolte 

(-2'C) 

2224 

1862 

1993 

2150 

2257 

2335 

2427 

2437 

Station  :  AROOSTOOK 

Prov. 

:  n.-B 

. 

Critère 

de 
récolte 

niveau 

de  probabilité  (X) 

Variable 

unités 

moyenne 

5 

10 

25 

50 

75 

90 

95 

Date  d'ense- 

mencement 

(m./J.) 

5/19 

5/28 

5/27 

5/20 

5/18 

5/16 

5/15 

5/15 

Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/19 

9/08 

9/10 

9/14 

9/17 

9/25 

10/05 

10/06 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

9/26 

9/14 

9/14 

9/20 

9/25 

10/06 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/04 

9/14 

9/22 

9/27 

10/05 

10/12 

10/20 

10/26 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

123 

110 

112 

117 

121 

128 

140 

141 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

129 

117 

118 

123 

127 

137 

142 

144 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

138 

120 

121 

132 

138 

147 

150 

158 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2260 

1951 

2017 

2153 

2275 

2382 

2437 

2484 

à  la 

(-l'C) 

2334 

2003 

2099 

2256 

2351 

2433 

2526 

2567 

récolte 

(-2'C) 

2405 

2092 

2202 

2338 

2425 

2525 

2577 

2599 

37 


Annexe  2    (suite) 


Station  :  BATHURST 


Prov. 


H.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


Boyenne  5 


Niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


(»./J.) 


5/23 


(  O'C)  (B./J.)  9/26 
(-1*C)  (m./J.)  10/03 
(-2*0)    (B./J.)   10/lA 


5/29  5/29  5/24  5/23  5/22  5/19  5/19 

9/13  9/13  9/19  9/25  10/06  10/10  10/10 

9/18  9/20  9/25  10/07  10/10  10/10  10/10 

9/25  9/28  10/09  10/14  10/21  10/23  10/29 


Durée  de  la 

(  0*C) 

Jours 

125 

109 

112 

117 

126 

134 

138 

138 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

132 

115 

118 

127 

133 

138 

140 

142 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

142 

127 

127 

137 

143 

149 

153 

158 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2312 

1970 

2021 

2169 

2333 

2465 

2617 

2656 

à  la 

(-l'C) 

2370 

1999 

2043 

2239 

2392 

2492 

2617 

2665 

récolte 

(-2'C) 

2439 

2112 

2190 

2295 

2491 

2548 

2627 

2696 

Prov. 


H.-B. 


Critère 

de 
récolte  unités 


niveau  de  probabilité  (S) 

10     25      50      75      90 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)    5/22 


5/28    5/27    5/23    5/20 


5/19    5/19    5/18 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/24 

9/09 

9/13 

9/17 

9/24 

10/05 

10/10 

10/10 

récolte 

(-l'C) 

(B./J.) 

10/03 

9/16 

9/22 

9/27 

10/05 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(B./J.) 

10/10 

9/24 

9/25 

10/02 

10/12 

10/18 

10/23 

10/28 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

125 

109 

115 

118 

124 

132 

139 

141 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

133 

118 

122 

129 

133 

140 

142 

142 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

141 

122 

126 

133 

141 

148 

154 

160 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2327 

2026 

2067 

2164 

2325 

2458 

2559 

2657 

à  la 

(-l'C) 

2405 

2179 

2192 

2277 

2399 

2495 

2623 

2692 

récolte 

(-2'C) 

2457 

2207 

2244 

2359 

2471 

2558 

2710 

2754 

Station  :  DOAKTOWN 


Prov. 


B.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


moyenne  5 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)   5/22 


5/31 


5/28    5/24    5/20    5/19    5/19    5/19 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/07 

B/08 

8/23 

9/01 

9/12 

9/17 

9/20 

9/20 

récolte 

(-l'C) 

(B./J.) 

9/14 

8/12 

8/31 

9/12 

9/15 

9/21 

9/27 

10/02 

(-2'C) 

(B./J.) 

9/30 

9/09 

9/13 

9/22 

9/29 

10/08 

10/19 

10/21 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

107 

80 

95 

102 

109 

115 

121 

122 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

114 

84 

100 

109 

115 

121 

128 

134 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

130 

110 

115 

119 

131 

138 

146 

150 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2037 

1355 

1711 

1921 

2079 

2194 

2307 

2400 

à  la 

(-l'C) 

2129 

1495 

1926 

2049 

2157 

2291 

2397 

2456 

récclte 

(-2'C) 

2325 

1992 

2080 

2214 

2347 

2463 

2558 

2569 
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Annexe  2    (suite) 


Station  :  EDMUNDSTOR  FEASEE  CO 


Prov.  ;  H.-B. 


Critère 
de 

récolte  unités 


niveau  de  probabilité  (X) 
10     25     50     75 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./j.)   5/19 


5/26   5/25   5/20   5/19    5/17    5/15   5/lA 


9/20   10/06   10/08 

9/27   10/10   10/10 

10/07   10/20   10/22 


Date  de 

(  0-C) 

(m./J.) 

9/18 

9/04 

9/07 

9/12 

9/16 

récoltt 

(-1*C) 

(m./J.) 

9/23 

9/10 

9/13 

9/15 

9/22 

(-2*C) 

(B./J.) 

9/30 

9/14 

9/16 

9/22 

9/29 

Durée  de  la 

(  0-C) 

Jours 

121 

101 

109 

115 

120 

saison  de 

(-l'C) 

jours 

126 

113 

114 

117 

124 

croissance 

(-2*C) 

Jours 

133 

114 

116 

123 

133 

UTM 

accumulées 

(  0-C) 

2201 

1907 

1964 

2063 

2182 

à  la 

(-l'C) 

2255 

1958 

1990 

2156 

2272 

récolte 

(-2'C) 

2328 

1978 

2084 

2181 

2329 

124  136  143 
131  143  144 
142    151    155 


2351  2420  2533 
2372  2506  2556 
2465   2585   2650 


Station  :  FREDERICTOR  CDA 


Prov. 


H.-B. 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  5 


Niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


UTM 
accumulées 
à  la 
récolte 


(m./J.)  5/17 

(  0-C)   (m./J.)  9/27 

(-l'C)   (m./J.)  9/30 

(-2-C)   (m./J.)  10/09 


Durée  de  la  (  0°C) 
saison  de  (-l'C) 
croissance   (-2-C) 


(  0-C) 
(-l'C) 
(-2-C) 


Jours 
Jours 
Jours 


132 
136 
145 


2468 

2501 
2576 


5/29    5/22    5/18    5/16 


9/14 
9/15 
9/17 

117 
121 
126 


2177 
2198 
2267 


5/14 


5/14   5/13 


9/15  9/20  9/26  10/06  10/10  10/10 

9/18  9/24  10/01  10/10  10/10  10/10 

9/25  10/02  10/12  10/16  10/22  10/27 

123  126  132  140  145  146 

125  130  134  142  147  148 

133  137  146  153  155  160 


2233  2358  2479  2583  2641  2705 
2239  2403  2544  2615  2671  2705 
2371   2462    2586   2721   2753   2778 


Station  :  GAGETOWH  2 


Prov. 


H.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


moyenne  5 


Hlveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


(m./J.)  5/15 

(  0-C)   (m./J.)  10/02 

(-1-C)   (m./J.)  10/06 

(-2-C)   (m./J.)  10/17 


Durée  de  la 

(  0-C) 

Jours 

138 

saison  de 

(-1-C) 

Jours 

143 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

154 

UTM 

accumulées 

(  0-C) 

2644 

à  la 

(-1-C) 

2696 

récolte 

(-2-C) 

2771 

5/27 


5/23   5/16   5/14   5/12    5/12   5/11 


9/14  9/17  9/25 

9/20  9/27  10/05 

9/27  10/01  10/11 

118  125  134 

128  134  138 

136  140  147 


2307  2387  2559 
2343  2500  2613 
2460   2573   2646 


10/05  10/10  10/10  10/10 

10/10  10/10  10/10  10/10 

10/15  10/23  11/03  11/06 

140  146  150  150 

145  149  150  150 

153  163  169  172 


2679  2757  2801  2857 
2703  2796  2868  2914 
2800   2896   2939   2978 
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Annexe  2    (suite) 


Station  :  GRAND  FALLS  DKUMMOtn) 


Prov. 


R.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     SO     75     90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


(  0*C) 
(-1*C) 
(-2*C) 


Durée  de  la  (  O'C) 

saison  de  (-1*C) 

croissance  (-2''C) 

UTM 

accumulées  (  O'C) 

à  la  (-l'C) 

récolte  (-2*C) 


(m./j.)   5/21 


(m./J.) 
(m./J.) 
(m./J.) 


9/20 

9/26 

10/05 


Jours  122 
Jours  127 
Jours     136 


2190 
2241 
2310 


5/30   5/27    5/22    5/20   5/18    5/17 


5/15 


8/30  9/12  9/14  9/20  9/24  10/08  10/10 

9/07  9/13  9/19  9/26  10/06  10/10  10/10 

9/17  9/20  9/25  10/06  10/14  10/21  10/23 

98  110  116  122  129  138  140 

106  116  118  126  138  142  143 

118  120  127  137  145  154  157 


1866  1930   2072    2184   2315   2403   2504 

1867  1939    2153   2246   2363   2488   2558 
1979   2118   2188   2308   2398   2557   2686 


Station  :  HARVZY  STATIOH 


Prov. 


H.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  5 


Niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)   5/19 


5/31    5/25    5/20   5/18    5/17    5/15   5/14 


Date  de 

(  O'C) 

(B./J.) 

9/27 

9/11 

9/14 

9/20 

9/28 

10/05 

10/10 

10/10 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

10/03 

9/17 

9/20 

9/27 

10/06 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/15 

9/22 

9/30 

10/06 

10/17 

10/22 

11/01 

11/04 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

130 

115 

116 

122 

130 

139 

143 

145 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

136 

123 

126 

130 

137 

144 

146 

146 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

148 

128 

132 

140 

150 

156 

164 

168 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2387 

2099 

2108 

2266 

2407 

2523 

2601 

2701 

à  la 

(-l'C) 

2447 

2133 

2206 

2327 

2473 

2571 

2690 

2710 

récolte 

(-2'C) 

2517 

2221 

2255 

2371 

2534 

2641 

2727 

2825 

Station 


Prov.  :  H.-B. 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  5 


niveau  de  probabilité  (S) 

10     25     50     75     90 


Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


(m./J.)  5/16 

(  O'C)   (m./J.)  9/29 

(-l'C)   (m./J.)  10/04 

(-2'C)   (m./J.)  10/18 


5/25    5/22    5/17    5/16    5/14    5/14   5/14 


Durée  de  la  (  O'C) 

saison  de  (-l'C) 

croissance  (-2'C) 

UTM 

accumulées  (  O'C) 

à  la  (-l'C) 

rëcr;te  (-2'C) 


Jours 
Jours 
Jours 


135 
140 
154 


2593 
2647 
2753 


9/14  9/14  9/21  9/30  10/09 

9/14  9/15  9/27  10/10  10/10 

9/27  9/29  10/11  10/17  10/26 

120  122  128  134  144 

120  123  133  144  146 

132  136  147  154  162 


2233  2340  2460  2602  2737 
2284  2376  2510  2712  2781 
2417   2543   2613   2778    2878 


10/10  10/10 

10/10  10/10 

11/06  11/11 

147  147 

148  148 
171  173 


2809  2840 
2840  2879 
2950   2972 
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Annexe  2    (suite) 


Station  :  MONCTON 


Prov. 


H.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


Niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)   5/21 


5/30 


Date  de 

(  0°C) 

(m./j.) 

9/23 

9/05 

9/12 

9/14 

9/21 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

9/28 

9/06 

9/13 

9/19 

9/30 

(-2'C) 

(œ./j.) 

10/09 

9/18 

9/24 

9/30 

10/11 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

124 

104 

110 

118 

122 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

130 

108 

115 

122 

130 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

lAO 

120 

122 

132 

141 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2315 

1838 

1971 

2197 

2301 

à  la 

(-l'C) 

2381 

1931 

2131 

2254 

2373 

récolte 

(-2'C) 

2484 

2136 

2265 

2353 

2496 

5/22   5/20   5/19    5/18   5/17 


10/01  10/08  10/10 
10/10  10/10  10/10 
10/15   10/25   10/28 


133  140  141 
140  143  144 
148    159    160 


2487  2609  2675 
2546  2621  2686 
2632   2688   2714 


Station  :  REPISIGUIT  FALLS 


Prov.  :  H.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)   5/25 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/19 

9/04 

9/10 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

9/27 

9/12 

9/14 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/03 

9/12 

9/14 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

116 

102 

104 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

123 

110 

112 

crolsance 

(-2'C) 

Jours 

129 

110 

112 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2115 

1807 

1896 

à  la 

(-l'C) 

2197 

1807 

1968 

récolte 

(-2°C) 

2241 

1840 

1968 

5/26 


5/24   5/23   5/22   5/22 


9/13  9/18  9/26  9/29  10/04 

9/20  9/27  10/07  10/10  10/10 

9/24  10/05  10/11  10/19  10/22 

110  114  120  129  132 

115  125  133  136  137 

121  131  138  142  149 


1989  2153  2217  2299  2323 
2112  2217  2320  2431  2454 
2123   2244   2372   2446   2494 


Station  :  KEXTON 


Prov.  :  H.-B. 


Critère 
de 

récolte 

niveau 

de  probabilité  (X) 

Variable 

unités 

Doyenne 

5 

10 

25 

50 

75 

90 

95 

Date  d'ense- 

mencement 

(m./J.) 

5/24 

6/04 

5/30 

5/24 

5/22 

5/22 

5/21 

5/21 

Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/24 

9/07 

9/13 

9/17 

9/25 

10/02 

10/07 

10/10 

récolte 

(-l'C) 

(»./J.) 

9/29 

9/11 

9/14 

9/20 

10/01 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/10 

9/21 

9/25 

9/30 

10/10 

10/18 

10/22 

10/29 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

123 

106 

108 

117 

124 

130 

135 

136 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

127 

107 

111 

119 

129 

138 

140 

140 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

138 

114 

125 

130 

138 

148 

152 

156 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2295 

1948 

2026 

2193 

2284 

2435 

2555 

2604 

à  la 

(-l'C) 

2339 

1968 

2118 

2208 

2343 

2448 

2592 

2604 

récolte 

(-2'C) 

2427 

2100 

2192 

2275 

2440 

2582 

2622 

2702 

Al 


Annexe  2    (suite) 


Station  :  SACKVILLE 


Prov.  :  H.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  5 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25      50     75      90 


95 


Date  d'ense- 

mencement 

(Ol./J.) 

5/23 

5/29 

5/27 

5/24 

5/23 

5/22 

5/21 

5/20 

Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

10/03 

9/17 

9/19 

9/25 

10/07 

10/10 

10/10 

10/10 

récolte 

(-1*C) 

(B./J.) 

10/05 

9/18 

9/20 

10/03 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/17 

9/21 

10/07 

10/11 

10/17 

10/23 

10/30 

11/02 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

131 

118 

120 

125 

133 

138 

140 

141 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

134 

119 

120 

129 

137 

139 

140 

141 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

145 

122 

131 

139 

145 

152 

158 

163 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2316 

1999 

2065 

2204 

2327 

2424 

2484 

2551 

à  la 

(-l'C) 

2337 

2025 

2123 

2224 

2351 

2468 

2502 

2569 

récolte 

(-2'C) 

2416 

2140 

2217 

2313 

2466 

2524 

2579 

2637 

Station  :  SAINT  JOHH  A 


ProT. 


H.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  5 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25      50     75      90 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)    5/26 


6/04    5/31    5/28    5/26    5/23    5/23    5/22 


10/10  10/10  10/10 
10/10  10/10  10/10 
10/23   11/01   11/02 


Date  de 

(  O'C) 

(o./J.) 

10/03 

9/17 

9/21 

9/28 

10/08 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

10/06 

9/18 

9/27 

10/04 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/18 

9/30 

10/07 

10/11 

10/18 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

129 

111 

117 

124 

130 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

132 

111 

120 

128 

135 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

143 

126 

130 

135 

143 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2134 

1857 

1891 

2064 

2145 

à  la 

(-l'C) 

2157 

1857 

1909 

2091 

2156 

récolte 

(-2'C) 

2224 

1952 

2020 

2114 

2222 

136  139  139 
138  139  140 
152     157     159 


2245  2329  2388 
2249  2342  2388 
2364    2426    2433 


Station  :  SUSSEX 


Prov. 


n.-B. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


niveau  de  probabilité  (X) 
10     25      50      75      90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)    5/20 


Date  de 

(  O'C) 

(B./J.) 

9/14 

8/29 

8/31 

9/08 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

9/20 

9/01 

9/03 

9/13 

(-2'C) 

(m./J.) 

9/29 

9/13 

9/14 

9/20 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

115 

104 

104 

108 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

122 

105 

105 

115 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

130 

116 

117 

123 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2186 

1817 

2046 

2090 

à  la 

(-l'C) 

2282 

1907 

2053 

2144 

récolte 

(-2'C) 

2383 

2056 

2116 

2276 

5/29    5/28    5/22    5/19    5/17    5/17    5/15 


9/14  9/19  9/27  9/30 
9/20  9/28  10/07  10/10 
9/26   10/08   10/13   10/24 


115  121  129  134 
122  130  134  140 
129     137     146     155 


2189  2283  2429  2437 
2297  2431  2515  2568 
2417    2494    2606    2690 
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Annexe   2    (suite) 


Station  :  WOODSTOCK 


Prov. 


B.-B. 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  S 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25      50      75      90 


95 


Date  d'enae- 
Dencenent 


Date  de 
récolte 


(m./J.)   5/15 


(  0«C)  (m./J.) 
(-!•€)  (m./J.) 
(-2'C)    (m./J.) 


Durée  dt  la  (  O'C)    jours 

saison  de  (-1*C)    Jours 

croissance  (-2°C)    Jours 

UTM 

accumulées  (  O'C) 

à  la  (-1°C) 

récolte  (-2»C) 


5/27    5/26    5/17    5/13    5/11    5/10    5/07 


9/20 

9/07 

9/10 

9/14 

9/19 

9/25 

10/04 

10/07 

9/25 

9/13 

9/14 

9/17 

9/23 

10 '04 

10/10 

10/10 

10/02 

9/16 

9/17 

9/24 

10/02 

10/09 

10/17 

10/21 

127 

112 

114 

122 

126 

132 

143 

147 

133 

114 

116 

125 

133 

141 

147 

150 

139 

114 

116 

134 

142 

148 

155 

156 

2436 

2065 

2161 

2282 

2413 

2580 

2692 

2832 

2509 

2141 

2247 

2340 

2518 

2669 

2815 

2877 

2576 

2235 

2317 

2384 

2584 

2730 

2895 

2934 

Prov. 


B.-É. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


Niveau  de  probabilité  (X) 

10      25      50     75      90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)   5/27 


6/02    5/30    5/29    5/26    5/26    5/25 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

10/08 

9/27 

9/29 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

10/09 

10/03 

10/06 

(-2'>C) 

(m./J.) 

11/01 

10/10 

10/15 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

132 

123 

125 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

134 

127 

128 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

156 

136 

141 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2362 

2056 

2116 

à  la 

(-l'C) 

2377 

2089 

2194 

récolte 

(-2'C) 

2494 

2185 

2227 

10/07  10/10  10/10 

10/10  10/10  10/10 

10/23  10/31  11/08 

130  133  136 

132  135  136 

147  157  165 


2271  2371  2497 
2284  2384  2497 
2413    2516    2600 


5/24 


10/10  10/10 
10/10  10/10 
11/23   11/25 


137  138 
137  138 
178     182 


2552  2573 
2552  2573 
2692    2762 


Station  :  COLLEGEVILLE 


Prov.  ;  H.-É. 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  5 


Niveau  de  probabilité  (X) 

10     25     50     75     90 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)   5/28 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/17 

8/24 

9/02 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

9/25 

9/08 

9/14 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/07 

9/16 

9/21 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

111 

89 

99 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

120 

104 

109 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

131 

111 

116 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2086 

1602 

1782 

à  la 

(-l'C) 

2205 

1841 

1939 

récolte 

(-2'C) 

2320 

1974 

2060 

6/02    6/01    5/29    5/27    5/25    5/25    5/24 


9/14  9/18  9/22  9/27  10/03 

9/18  9/23  10/08  10/10  10/10 

9/25  10/08  10/16  10/28  10/31 

109  112  116  120  128 

113  117  129  135  136 

121  133  139  155  158 


2033  2095  2242  2322  2384 
2070  2239  2346  2435  2547 
2178    2313    2448    2578    2663 
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Annexe  2    (suite) 


Station  :  DIGBY  PKIM  POIHT 


Prov. 


H.-É. 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne   S 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25      50      75      90 


Date  d'ense- 

mencement 

(B./j.) 

5/23 

5/30 

5/27 

5/24 

5/23 

5/21 

5/19 

5/19 

Date  de 

(  O'C) 

(œ./J.) 

10/09 

9/26 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

récolte 

(-1-C) 

(œ./J.) 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2*C) 

(m./J.) 

11/10 

10/12 

10/20 

10/31 

11/12 

11/22 

11/30 

12/01 

Durée  de  la 

(  O'C) 

jours 

138 

126 

132 

137 

139 

141 

143 

144 

saison  de 

(-1*C) 

Jours 

139 

132 

135 

138 

139 

141 

143 

144 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

170 

144 

148 

162 

172 

184 

188 

190 

UTM 

accumulées 

(  0*C) 

2405 

2133 

2234 

2276 

2353 

2537 

2764 

2770 

à  la 

(-1*C) 

2415 

2229 

2240 

2276 

2362 

2537 

2764 

2770 

récolte 

(-2'C) 

2572 

2372 

2390 

2432 

2532 

2693 

2818 

2983 

Station  :  GRSENWOOD  A 

Prov. 

:  H.-É 

Critère 

de 
récolte 

Niveau 

de  probabilité  (X) 

Variable 

unités 

moyenne 

5 

10 

25 

50 

75 

90 

95 

Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


(  O'C) 
(-l'C) 
(-2'C) 


Durée  de  la  (  O'C) 

saison  de  (-l'C) 

croissance  (-2'C) 

UTM 

accumulées  (  O'C) 

à  la  (-l'C) 

récolte  (-2'C) 


(m./J.)  5/18 

(m./J.)  9/28 

(m./J.)  10/01 

(m./J.)  10/13 

Jours  133 

Jours  135 

Jours  147 


2493 
2520 
2638 


5/24  5/23  5/19  5/17  5/16  5/15  5/14 

9/12  9/13  9/19  9/26  10/10  10/10  10/10 

9/13  9/19  9/22  10/03  10/10  10/10  10/10 

9/26  9/27  10/09  10/12  10/18  11/03  11/07 

116  118  123  131  145  147  148 

118  122  126  136  145  147  148 

128  130  139  147  154  170  173 


2145  2195  2313  2503  2655  2862  2913 
2194  2229  2354  2536  2662  2862  2913 
2257    2313    2552    2656    2755    2920    3019 


Station  :  KENTVILLE  CDA 


Prov.  :  H.-É. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  5 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25      50      75      90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


Durée  de  la 
saison  de 
croissance 

UTM 

■cctmulées 
à  la 

récolte 


(  O'C) 
(-l'C) 
(-2'C) 

(  O'C) 
(-l'C) 
(-2'C) 


(  O'C) 
(-l'C) 
(-2'C) 


(m./J.)   5/18 


Jours  137 
Jours  141 
Jours     155 


5/25    5/23    5/20    5/17    5/16    5/15    5/14 


(m./J.)  10/03  9/15  9/19 
(m./J.)  10/07  9/24  9/27 
(m./J.)   10/21    10/03  10/10 


122  123 
129  131 
136     141 


2606  2284  2370 
2656  2311  2460 
2753     2413    2606 


9/25  10/09  10/10  10/10  10/10 

10/06  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/14  10/20  10/28  11/05  11/14 

130  139  145  146  147 

138  142  146  146  147 

146  155  163  172  178 


2457  2622  2779  2832  2846 
2566  2656  2796  2833  2846 
2662    2732    2866    2977    3028 
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Annexe  2    (suite) 


Station  :  METEGHAH  KIVEE 


Prov. 


H.-É. 


Critère 

de 
récolte 

niveau 

de  probabilité  (X) 

Variable 

unités 

Doyenne 

5 

10 

25 

50 

75 

90 

95 

Date  d'ense- 

mencement 

(B./J.) 

5/27 

6/02 

6/02 

5/29 

5/27 

5/24 

5/24 

5/23 

Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

10/08 

9/29 

9/29 

10/07 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

récolte 

(-l'C) 

(B./j.) 

10/09 

10/02 

10/04 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2*C) 

(m./J.) 

11/02 

10/07 

10/14 

10/22 

11/02 

li/12 

11/23 

11/24 

Durée  d-  la 

(  O'C) 

Jours 

133 

126 

127 

129 

133 

135 

138 

139 

salsor  ie 

(-1*C) 

Jours 

134 

127 

128 

131 

134 

137 

138 

139 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

158 

131 

134 

146 

159 

171 

179 

181 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2155 

1850 

1912 

2069 

2121 

2298 

2362 

2422 

à  la 

(-l'C) 

2162 

1887 

1938 

2070 

2142 

2298 

2362 

2422 

récolte 

(-2'C) 

2292 

2035 

2086 

2145 

2315 

2413 

2495 

2542 

Station  :  HOUWT  UNIACKE 


Prov.  :  H.-É. 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne   5 


niveau  de  probabilité  (X) 

10      25      50      75      90 


95 


Date  d'ense- 
mencement (m./J.)  5/26 

Date  de      (  O'C)  (m./J.)  9/20 

récolte     (-l'C)  (m./J.)  9/27 

(-2'C)  (m./J.)  10/09 


Durée  de  la  (  O'C) 

saison  de  (-l'C) 

croissance  -2'C) 

UTM 

accumulées  (  O'C) 

à  la  (-l'C) 

récolte  (-2*C) 


Jours 
Jours 
Jours 


116 
123 
136 


2105 
2188 
2295 


6/02  5/31  5/27  5/25  5/23  5/23  5/23 

9/03  9/08  9/14  9/18  9/26  10/08  10/10 

9/12  9/13  9/20  9/26  10/06  10/10  10/10 

9/16  9/20  9/28  10/10  10/18  10/31  11/04 

100  103  110  114  121  137  138 

110  110  115  122  132  137  138 

115  116  123  137  145  158  162 


1819  1877  1975  2104  2268  2334  2390 
1912  1953  2043  2160  2322  2404  2469 
1985    2104    2170    2302    2418    2532    2590 


Station  :  NAPPAH  CDA 


Prov.  :  R.-É. 


Critère 

de 
récolte 

niveau 

de  probabilité  (X) 

Variable 

unités 

moyenne 

5 

10 

25 

50 

75 

90 

95 

Date  d'ense- 

mencement 

(œ./J.) 

5/24 

5/31 

5/31 

5/25 

5/23 

5/22 

5/21 

5/20 

Date  de  la 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/18 

8/28 

9/01 

9/11 

9/18 

9/25 

10/06 

10/10 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

9/27 

9/09 

9/13 

9/17 

9/26 

10/09 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/06 

9/16 

9/19 

9/25 

10/08 

10/14 

10/26 

10/31 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

116 

98 

99 

110 

118 

123 

133 

138 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

125 

104 

110 

119 

124 

135 

140 

141 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

134 

115 

120 

124 

133 

143 

157 

158 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2157 

1836 

1894 

2001 

2148 

2348 

2392 

2411 

à  la 

(-l'C) 

2268 

1935 

2050 

2085 

2306 

2400 

2514 

2529 

récolte 

(-2'C) 

2359 

2060 

2075 

2216 

2357 

2514 

2604 

2658 
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Annexe  2    (suite) 


Station  :  NORTHEAST  MASGAREE 


Prov. 


H.-É. 


Critère 

de 
récolte  unités 


niveau  de  probabilité  (X) 
10     25     50     75 


Date  d'ense- 
mencement 


(B./j.)   5/29 


Date  de 

(  O'C) 

(B./J.) 

9/06 

7/29 

8/06 

8/29 

récolte 

(-l'C) 

(B./J.) 

9/11 

8/13 

8/23 

9/03 

(-2*C) 

(B./J.) 

9/27 

9/07 

9/13 

9/18 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

99 

59 

72 

9A 

saison  de 

(-1*C) 

Jours 

104 

76 

87 

97 

croissance 

(-2*C) 

Jours 

120 

97 

105 

112 

UTM 

accumulées 

(  0«C) 

1780 

963 

1276 

1614 

à  la 

(-1*C) 

1870 

1353 

1559 

1678 

récolte 

(-2'C) 

2067 

1635 

1731 

1948 

6/05    6/03    5/31    5/28    5/27    5/26    5/24 


9/11  9/16  9/18  9/24 
9/16  9/18  9/24  9/26 
9/27   10/05   10/14   10/22 


103  109  112  116 
109  112  116  120 
123     129     139     145 


1847  1946  2110  2178 
1914  2052  2143  2250 
2064    2205    2304    2497 


Station  :  PARESBORO 


Prov. 


H.-É. 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne   5 


niveau  de  probabilité  (X) 

10     25      50      75      90 


95 


Date  d'ense- 

mencement 

(œ./J.) 

5/26 

6/01 

5/29 

5/27 

5/25 

5/23 

5/23 

5/23 

Date  de 

(  O'C) 

(B./J.) 

9/19 

8/22 

9/03 

9/13 

9/20 

9/27 

10/08 

10/09 

récolte 

(-l'C) 

(B./J.) 

9/29 

9/05 

9/13 

9/18 

10/03 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/08 

9/13 

9/19 

9/28 

10/11 

10/17 

10/23 

10/26 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

115 

90 

99 

109 

116 

124 

133 

137 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

125 

101 

109 

114 

127 

136 

139 

139 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

134 

107 

117 

124 

137 

145 

150 

152 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2032 

1484 

1700 

1862 

2030 

2237 

2367 

2443 

à  la 

(-l'C) 

2146 

1692 

1828 

1982 

2167 

2326 

2422 

2450 

récolte 

(-2'C) 

2233 

1819 

1886 

2117 

2286 

2371 

2430 

2540 

Station  :  ST 

MARGARET 

'S  BAY 

Prov. 

:  N.-É 

Critère 

de 
récolte 

Niveau 

de  probabilité  (X) 

Variable 

unités 

moyenne 

5 

10 

25 

50 

75 

90 

95 

Date  d'ense- 
mencement (m./J.)  5/28 

Date  de      (  O'C)  (m./J.)  9/26 

récolte     (-l'C)  (m./J.)  10/03 

(-2'C)  (m./J.)  10/13 


Durée  de  la  (  O'C) 

saison  de  (-l'C) 

croissance  (-2'C) 

UTM 

accumulées  (  O'C) 

i   la  (-l'C) 

récolte  (-2'C) 


Jours 
Jours 
Jours 


120 
127 
137 


2115 
2201 
2280 


6/04    6/01 


5/29 


5/28 


5/25    5/25    5/25 


9/25   10/06   10/10   10/10 
10/06   10/10   10/10   10/10 


9/07  9/12  9/21 
9/18  9/22  9/28 
9/28    9/28   10/07   10/13   10/20   10/29   10/30 


100  106  113 
111  112  122 
117     125     129 


1709  1898  1963 
1932  1997  2076 
1966    2039    2133 


118 

130 

135 

136 

130 

134 

137 

137 

137 

146 

151 

156 

2131 

2250 

2337 

2407 

2222 

2319 

2368 

2459 

2294 

2410 

2514 

2527 
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Annexe  2    (suite) 


Station  :  SYDNEY  A 


Prov. 


H.-É. 


Critère 

de 

Variable 

récolte 

unités 

moyenne 

5 

Date  d'ense- 

mencement 

(m./J.) 

6/04 

6/12 

Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

10/08 

9/29 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

10/09 

10/02 

(-2*C) 

(B./J.) 

10/29 

10/09 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

126 

116 

saison  de 

(-1*C) 

Jours 

127 

117 

croissance 

(-2*C) 

Jours 

146 

128 

UTM 

accumulées 

(  0*C) 

2154 

1849 

à  la 

(-1*C) 

2162 

1864 

récolte 

(-2-C) 

2255 

1938 

Niveau  de  probabilité  (X) 

10     25      50     75      90 


6/08  6/05  6/03  6/02  6/01  5/31 

10/03  10/07  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/07  10/10  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/14  10/20  10/28  11/07  11/10  11/17 

117  123  127  129  130  131 

122  125  128  129  130  131 

129  138  145  156  161  166 


1975  2051  2152  2242  2387  2461 
1975  2056  2172  2242  2387  2461 
2024    2158    2259    2342    2535    2655 


Station  :  TSUKO 


Prov. 


N.-É. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne   5 


Niveau  de  probabilité  (X) 

10      25      50      75      90 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./j.)   5/26 


6/01    5/31    5/28    5/26    5/24    5/22    5/20 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/20 

8/29 

9/08 

9/14 

9/21 

9/26 

10/06 

10/09 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

9/27 

9/07 

9/13 

9/19 

9/26 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/07 

9/11 

9/19 

9/24 

10/10 

10/17 

10/24 

10/31 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

116 

95 

100 

111 

116 

121 

132 

133 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

124 

101 

109 

115 

121 

135 

138 

142 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

133 

109 

117 

120 

135 

143 

152 

159 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2133 

1741 

1813 

1961 

2183 

2271 

2349 

2412 

à  la 

(-l'C) 

2207 

1788 

1966 

2083 

2217 

2343 

2446 

2551 

récolte 

(-2'C) 

2296 

1865 

2061 

2135 

2298 

2451 

2561 

2623 

Station  :  UPPER  STEWIACKE 


Prov. 


N.-É. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités 


Niveau  de  probabilité  (X) 

10     25      50      75      90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


(m./J.)   5/24 


5/29   5/28 


Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

9/08 

7/27 

8/13 

9/01 

9/13 

récolte 

(-l'C) 

(m./j.) 

9/18 

8/15 

9/01 

9/14 

9/18 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/01 

9/14 

9/15 

9/20 

9/29 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

106 

62 

81 

99 

111 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

115 

81 

96 

111 

116 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

129 

112 

114 

119 

128 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2003 

1049 

1473 

1854 

2092 

à  la 

(-l'C) 

2160 

1489 

1851 

2069 

2184 

récolte 

(-2'C) 

2325 

2006 

2090 

2155 

2292 

5/26    5/24    5/23    5/22    5/20 


9/18  9/25  9/28 

9/25  10/06  10/09 

10/11  10/20  10/27 

115  123  125 

123  135  136 

137  147  156 


2203  2357  2395 
2378  2404  2454 
2496    2605    2635 
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Annexe  2    (suite) 


Station  :  TAEMOUTH  A 

Prov. 

:  H.-É 

Critère 

Rlvesu 

de  probabilité  (Z) 

de 

Variable 

récolte 

unités 

moyenne 

5 

10 

25 

50 

75 

90 

95 

Date  d'ense- 

mencement 

(m./J.) 

5/27 

5/30 

5/30 

5/29 

5/27 

5/24 

5/24 

5/24 

Date  de 

(  0*C) 

(m./J.) 

10/09 

10/02 

10/07 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

récolte 

(-1*C) 

(m./J.) 

10/10 

10/03 

10/09 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

10/10 

(-2'C) 

(m./j.) 

11/04 

10/03 

10/12 

10/24 

11/03 

11/16 

11/25 

11/26 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

134 

128 

131 

132 

135 

136 

138 

138 

saison  de 

(-1*C) 

Jours 

135 

129 

132 

132 

135 

137 

138 

138 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

160 

131 

139 

150 

161 

169 

179 

184 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2195 

1905 

1978 

2096 

2239 

2298 

2340 

2345 

à  la 

(-l'C) 

2197 

1905 

1978 

2096 

2242 

2303 

2340 

2345 

récolte 

(-2'C) 

2329 

1975 

2087 

2197 

2377 

2472 

2500 

2525 

Station  :  ALLISTOH  CDA  EPF 


Prov. 


I.-P.-É. 


Critère 

Hiveai 

de 

Variable 

récolte 

unités 

moyenne 

5 

10 

Date  d'ense- 

mencement 

(m./J.) 

5/25 

6/01 

5/30 

Date  de 

(  O'C) 

(m./J.) 

10/07 

9/i4 

9/26 

récolte 

(-l'C) 

(m./J.) 

10/10 

10/05 

10/09 

(-2'C) 

(m./J.) 

10/29 

10/12 

10/15 

Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

134 

119 

121 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

136 

130 

132 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

156 

138 

140 

UTM 

accumulées 

(  O'C) 

2400 

2080 

2159 

à  la 

(-l'C) 

2423 

2181 

2189 

récolte 

(-2'C) 

2525 

2259 

2272 

Niveau  de  probabilité  (X) 

25     50     75     90 


95 


5/26  5/25  5/24  5/23  5/21 

10/05  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/10  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/22  10/28  11/07  11/12  11/18 

131  136  138  139  140 

136  137  138  139  140 

148  155  165  170  176 


2285  2413  2516  2625  2664 
2304  2415  2532  2625  2664 
2412   2534   2619   2769   2829 


Station  :  CHARLOTTETOWN  CDA 


Prov.  :  Î.-P.-É. 


Variable 


Critère 

de 
récolte  unités   moyenne  5 


niveau  de  probabilité  (S) 

10     25     50     75     90 


Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


(m./J.)  5/25 

(  O'C)   (m./J.)  10/08 

(-l'C)   (m./J.)  10/10 

(-2'C)   (m./J.)  10/27 


6/04  5/29  5/26  5/24  5/23  5/22  5/21 

9/29  10/01  10/09  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/05  10/10  10/10  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/08  10/10  10/20  10/29  11/06  11/11  11/15 


139  140  141 
139  140  141 
160    168    171 


Durée  de  la 

(  O'C) 

Jours 

135 

123 

126 

133 

137 

saison  de 

(-l'C) 

Jours 

137 

127 

131 

135 

137 

croissance 

(-2'C) 

Jours 

154 

137 

138 

145 

155 

irm 

accumulées 

(  O'C) 

2507 

2237 

2304 

2371 

2530 

à  la 

(-l'C) 

2518 

2268 

2304 

2419 

2530 

récolte 

(-2'C) 

2603 

2320 

2359 

2460 

2594 

2579  2692  27S0 
2627  2692  2780 
2711   2S59   2916 
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Annexe  2  (suite) 


Station  :  SUMKEESIDE  A 


Prov. 


Î.-P.-É. 


Critère 

de 
récolte  unités   aoyenne  S 


HlTcau  de  probabilité  (X) 

10     25      50     75      90 


95 


Date  d'ense- 
mencement 


Date  de 
récolte 


Durée  de  la 
saison  de 
crolssimce 

UTM 
accumulées 
à  la 
récolte 


(  0«C) 
(-1*C) 
(-2*C) 

(  O'C) 
(-1"C) 
(-2'C) 


(  O'C) 
(-l'C) 
(-2'C) 


(m./J.)  5/25 

(m./J.)  10/09 

(œ./j.)  10/10 

(m./J.)  11/02 


Jours  137 
Jours  137 
Jours     161 


5/30    5/29    5/26    5/24    5/23    5/22    5/22 


10/02  10/09 

10/10  10/10 

10/16  10/20 

130  131 

132  133 

lAl  149 


2510  2278  2288 
2513  2287  2305 
2614      2382    2399 


10/10  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/10  10/10  10/10  10/10  10/10 

10/24  11/01  11/12  11/17  11/20 

135  138  139  140  140 

136  138  139  140  140 
153  160  168  176  180 


2440  2512  2602  3652  2738 
2440  2512  2602  2652  2738 
2509    2640    2700    2773    2870 
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Annexe  3  Probabilité  que  les  xinités  thermiques  du  maïs  acctimulées 

dépassent  les  seuils  choisis  pour  trois  critères  de  date  de 
récolte  —  Données  provenant  de  37  stations  dans  les  Maritimes 


Station 


Critère  de 
date  de  récolte 


Seuils  d'UTM 


1900    2100    2300    2500    2700 


Nouveau-Brunsvick 
ACADIA  FOREST  EXP  ST 

ALMA 

AROOSTOOK 

BATHURST 


Probabilité  (X) 


CHATHAM  A 


DOAKTOWN 


EDMUNDSTON  FRASER  CO 


FREDERICTON  CDA 


GAGETOWN  2 


GRAND  FALLS  DRUMMOND 


HARVEY  STATION 


MINTO 


0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

G 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 


88 

38 

8 

0 

0 

94 

57 

17 

0 

0 

100 

84 

41 

0 

0 

89 

68 

9 

0 

0 

93 

75 

9 

G 

G 

94 

78 

38 

G 

G 

96 

84 

42 

G 

G 

100 

89 

64 

16 

0 

100 

95 

79 

31 

0 

100 

77 

53 

17 

0 

100 

89 

67 

23 

0 

100 

96 

74 

41 

5 

100 

88 

58 

15 

0 

100 

100 

71 

23 

0 

100 

100 

80 

43 

10 

79 

41 

13 

0 

0 

92 

58 

23 

3 

G 

100 

86 

61 

17 

G 

95 

70 

32 

7 

G 

100 

82 

35 

11 

0 

100 

89 

53 

20 

G 

100 

100 

80 

47 

5 

100 

100 

86 

57 

5 

100 

100 

94 

72 

30 

100 

100 

96 

81 

40 

100 

100 

97 

90 

52 

100 

100 

100 

94 

63 

94 

70 

29 

5 

G 

94 

.  80 

34 

9 

G 

100 

91 

52 

13 

5 

100 

94 

68 

33 

6 

100 

97 

77 

43 

7 

100 

100 

85 

57 

16 

100 

100 

92 

72 

38 

100 

100 

95 

76 

54 

100 

100 

100 

92 

63 

50 


Annexe  3  (suite) 


Station 


Critère  de 
date  de  récolte 
(°C) 


1900 


Seuils  d'UTM 


2100   2300   2500 


2700 


Nouveau-Brunswi  ck 
MONCTON 

NEPISIGUIT  FALLS 

REXTON 

SACKVILLE 

SAINT  JOHN  A 

SUSSEX 

WOODSTOCK 

Nouvelle-Ecosse 
BADDECK 

COLLEGEVILLE 

DIGBY  PRIM  POINT 

GREENWOOD  A 

KENTVILLE  CDA 


Probabilité  (X) 


96 

91 

53 

21 

0 

100 

91 

69 

38 

7 

100 

96 

86 

52 

11 

90 

64 

10 

0 

0 

93 

76 

29 

0 

0 

94 

81 

42 

5 

0 

96 

82 

47 

17 

0 

96 

91 

60 

20 

0 

100 

95 

70 

45 

5 

100 

89 

62 

6 

0 

100 

91 

65 

10 

0 

100 

100 

76 

28 

3 

89 

61 

14 

0 

0 

91 

71 

17 

0 

0 

100 

77 

36 

0 

0 

94 

70 

23 

0 

0 

96 

83 

49 

11 

0 

100 

92 

72 

24 

5 

100 

92 

73 

42 

10 

100 

100 

84 

55 

20 

100 

100 

92 

63 

29 

Probabilité  (X) 


100 

94 

70 

22 

0 

100 

94 

74 

22 

0 

100 

100 

85 

51 

9 

80 

48 

11 

0 

0 

93 

66 

32 

6 

0 

100 

85 

53 

18 

4 

100 

96 

68 

29 

13 

100 

100 

68 

29 

13 

100 

100 

100 

56 

24 

100 

100 

76 

50 

17 

100 

100 

83 

54 

17 

100 

100 

91 

79 

32 

100 

100 

94 

70 

32 

100 

100 

95 

85 

41 

100 

100 

96 

94 

60 
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Annexe  3  (suite) 


Station 


Critère  de 
date  de  récolte 


1900 


Seuils  d'UTM 


2100    2300    2500 


2700 


Nouvelle-Ecosse 
METEGHAN  RIVER 

MOUNT  UNIACKE 

NAPPAN  CDA 

NORTHEAST  MARGAREE 

PARRSBORO 

ST  MARGARET'S  BAY 

SYDNEY  A 

TRURO 

UPPER  STEWIACKE 

YARMOUTH  A 

île-du-Prince-Édouard 
ALLISTON  CDA  EPF 

CHARLOTTETOWN  CDA 

SUMMERSIDE  A 


Probabilité  (%) 


91 

63 

24 

0 

0 

94 

63 

24 

0 

0 

100 

86 

57 

9 

0 

89 

52 

13 

0 

0 

100 

68 

31 

4 

0 

100 

90 

50 

12 

0 

87 

54 

36 

0 

0 

97 

74 

51 

14 

0 

100 

88 

65 

28 

0 

35 

14 

0 

0 

0 

51 

18 

0 

0 

0 

83 

44 

11 

5 

0 

72 

38 

17 

0 

0 

83 

58 

33 

0 

0 

89 

76 

47 

7 

0 

84 

57 

18 

0 

0 

97 

70 

31 

0 

0 

100 

79 

49 

13 

0 

92 

60 

13 

0 

0 

93 

67 

13 

0 

0 

100 

80 

32 

11 

0 

88 

59 

19 

0 

0 

92 

73 

33 

6 

0 

95 

79 

50 

16 

0 

72 

45 

17 

0 

0 

86 

67 

35 

4 

0 

100 

89 

48 

25 

0 

96 

74 

24 

0 

0 

96 

74 

27 

0 

0 

97 

89 

63 

10 

0 

Probabilité  (%) 


100 

94 

72 

27 

0 

100 

100 

76 

31 

0 

100 

100 

86 

61 

15 

100 

100 

90 

60 

9 

100 

100 

94 

60 

9 

100 

100 

100 

73 

28 

100 

100 

87 

53 

8 

100 

100 

90 

53 

8 

100 

100 

100 

77 

25 
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Annexe  4a  Équations  de  régression  entre  la  moyenne  des  UTM  et  le  nombre  d'UTM 
acciimulées  à  des  niveaux  de  risque  choisis.  Les  équations  se 
présentent  sous  la  forme  suivante  :  Y  =  ag  +  a^^  X,  où  X  désigne 
le  nombre  moyen  d'UTM  acciimulées  à  0  °C  (Xj)  ou  à  -2  "C  (X2)  et 
Y  représente  le  nombre  d'UTM  au  niveau  de  probabilité  et  au  critère 
de  récolte  défini  ci-dessous. 


Paramètre  Y 


Niveau 

Critère 

de  risque 

de  récolte 

5  % 

0°C 

10  % 

0°C 

25  % 

O^C 

5  % 

-1°C 

10  % 

-1°C 

25  7o 

-1°C 

5  7c 

-2°C 

10  % 

-2°C 

25  % 

-2°C 

Équation  de  régression 


r2 


Erreur 
type  (UTM) 


Y  =  -1328,0  +  1,42306  X^ 

Y  =  -  625,9  +  1,16004  X^ 

Y  =  -  149,9  +  1,01208  X^ 

Y  =  -  597,6  +  1,13716  X^ 

Y  =  -   78,9  +  0,95472  X^ 

Y  =  -  103,7  +  0,92796  Xi 

Y  =  -  576,0  +  1,10518  X2 

Y  =  -  440,7  +  1,08429  X2 

Y  =  -  112,1  +  0,99553  X2 


0,82 

129,8 

0,92 

69,7 

0,98 

31,5 

0,89 

78,5 

0,95 

42,8 

0,96 

37,6 

0,94 

48,1 

0,96 

39,6 

0,97 

28,1 

r2  représente  le  coefficient  de  détermination. 

L'erreur  type  s'applique  à  l'estimation  de  la  régression. 

Annexe  4b  Équations  de  régression  entre  la  moyenne  des  UTM  et  la  probabilité 
que  des  valeurs  seuils  choisies  d'UTM  soient  dépassées.   Les 
équations  se  présentent  sous  la  forme  suivante  :  Y  =  aQ  +  a^^  X 
+  a2  X^  où  X  représente  la  moyenne  des  UTM  accumulées  à  0  °C 
(X]^)  ou  à  -2  °C   (X2)  et  Y  la  probabilité  que  les  valeurs  seuils 
d'UTM  soient  dépassées  aux  critères  de  récolte  choisis  mentionnés 
ci-dessous. 


Paramètre  Y 


Niveau      Critère 
de  risque   de  récolte 


Équation  de  régression 


r2    Erreur 
type 
(UTM) 


2100  UTM    0°C 
2300  UTM    -2°C 


Y  =  -  664,1  +  0,52559  X^ 

Y  =  -1286,1  +  0,98030  X2 


0,00009139  X?   0,94  5,8 
0,00017296  X4   0,95   5,2 
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